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This  report  is  a  six-part  stavsitical  summary  of  surface  weather  observations  f 

ROK  AFS  K-6,  Kwandae-ri,  Korea 

It  contains  the  following  par-.::  (A)  weather  Conditions;  Atmospheric  Phenomena ; 

(B)  Precipitation,  Snowfall  a-d  Snow  Depth  (daily  amounts  and  extreme  values); 

(C)  Surface  winds;  (D)  Ceiling  versus  Visibility;  :.ky  Cover;  (f  )  PsybCOWetr i c 
Summaries  'daily  maximum  and  -•ninium  temperatures,  extreme  maximum  an:!  minimum 
temperatures,  psychrometric  s binary  of  wet-bulb  temperature  depression  versus 
dry-bulb  temperature,  means  s'  :  standard  deviations  of  dry-bulb,  wet-bulb  (over) 


DD 


1 473 


Percentage  frenquency  of  distribution  tables 
Dry-bulb  temperature  versus  wet-bulb  temperature 
Cumulative  percentage  frequency  of  distribution  tables 

*  Korea  *R0K  AFS  K-6,  Korea 

and  dew  point  temperatures  and  relative  humidity);  a nd  (F)  Pressure 
Summary  (means,  standard,  deviations,  and  observation  counts  of 
station  pressure  and  sea-level  pressure).  Data  in  this  report  are 
presented  in  tabular  e0;r:i  jn  most  cases  in  percentage  freouency  of 
occurance  or  cumulative  percentage  frequency  of  occuring  tables. 
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DATA  PROCESSING  DIVISION 
ETAC/USAF 

AIR  WEATHER  SERVICE  (MAC) 
ASHEVILLE,  NORTH  CAROLINA 


Revised 

UNIFORM  SUMMARY 
of 


SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS 


DESCRIPTION  OF  SUMMARIES : 

Preceding  each  section  is  a  brief  description  of  the  data  comprising  each  part  of  the  revised  Uniform 
Summary  of  Surface  Weather  Observations  and  the  manner  of  presentation.  Tabulations  are  prepared  from 
hourly  and  daily  observations  recorded  by  stations  operated  by  the  U.  S.  Services  and  some  foreign 
stations  using  similar  reporting  practices. 


HOURLY  OBSERVATIONS  are  defined  as  those  record  or  record-special  observations  recorded  at  scheduled 
hourly  intervals . 

DAILY  0B3ERVA-TI0NS  are  selected  from  all  data  recorded  on  reporting  forms  and  combined  into  Summary  of 
the  Day  observations.  (Selected  from  record-special,  local,  summary  of  the  day,  remarks,  etc.) 

STANDARD  3- HOUR  GROUPS  All  summaries  requiring  diurnal  variations  are  summarized  in  eight  3-hour  periods 
corresponding  to  the  following  sets  of  hourly  observations:  0000-0200,  0300-0500,  0600-0800,  0900-1100, 
1200-11(00,  1500-1700,  1800-2000  ,  2100-2300  hours  local  standard  time. 

Summary  sheets  are  omitted  when  stations  maintaining  limited  observing  schedules  did  not  report  certain 
three-hour  periods  for  any  particular  month  during  the  available  period  of  record.  Such  missing  sheets 
are  listed  below,  and  are  applicable  to  all  summaries  prepared  from  hourly  observations. 

JANUARY  APRIL  JULY  OCTOBER 

FEBRUARY  _  MAY  _  AUGUST  _  NOVEMBER  _ 

MA.RCH  _  JUNE  _  SEPTEMBER  _  DECEMBER 
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DATA  PROCSSSING  DIVISION 
ETAC/USAF 

AIR  WEATHER  SERVICE  (MAC) 
ASHEVILLE,  NORTH  CAROLINA 


PART  A 


WEATHER  CONDITIONS 


This  summary  is  a  percentage  frequency  occurrence  of  various  atmospheric  phenomena  and  obstructions  to  vision, 
aerived  from  hourly  observations,  and  is  presented  in  two  tables  as  follows: 

1.  By  month  and  annual,  all  hours  and  years  combined. 

d.  By  month,  all  years  combined,  by  standard  J-'nour  groups. 

Occurrences  of  the  various  phenomena  included  in  each  category  on  the  forms  are  listed  below: 

Thunderstorms  -  All  reported  occurrences  of  thunderstorm,  tornado,  and  waterspout. 

Rain  and/or  drizzle  -  All  liquid  precipitation,  falling  to  the  ground,  not  freezing. 

Freezing  rain  and/or  freezing  drizzle  (glaze)  -  Precipitation  falling  in  liquid  form,  hut  freezing  on  contact 
with  an  unheated  surface. 

Snow  and/or  sleet  -  Included  are  snow,  sleet,  snow  pellets  (soft  hail),  Bnow  grains,  and  ice  crystals. 

Hall  Occurrences  of  hail  and  small  hail  are  included. 

Percentage  of  observations  with  precipitation  -  Included  in  this  category  are  the  observations  when  one  or 
more  of  the  above  phenomena  occurred.  Since  more  than  one  type  of  precipitation  may  be  reported  in  the  same 
observation,  the  sums  of  the  individual  categories  may  exceed  the  total  columns. 

Fog  -  Included  are  fog,  ice  fog,  and  ground  fog. 

Smoke  and/or  haze  -  Occurrences  of  smoke,  haze,  or  combinations  of  smoke  and  haze  are  included. 

'  Occurrences  of  blowing  snow  (also  drifting  snow  when  reported  from  non-WBAN  sources.) 

Oust  and/or  sand  -  Included  are  blowing  dust,  blowing  sand,  and  dust. 


A  -  1 


Blowing  spray  -  This  item  if  reported,  is  not  shown  in  a  separate  category  on  this  form  but  is  included  in 
the  computation  Percentage  of  Observations  with  Obstructions  to  Vision,  below. 

Percentage  of  observations  with  obstructions  to  vision  -  Included  in  this  category  are  the  observations  when 
one  or  more  of  the  above  obstructions  to  vision  occurred.  Since  more  than  one  type  of  obstruction  may  be 
reported  in  tne  same  observation,  the  sums  of  the  individual  categories  may  exceed  the  percentage  total 
columns.  Also,  although  precipitation  may  reduce  visibility,  it  is  not  considered  an  obstruction  to  vision 
for  purposes  of  this  summary;  therefore,  the  percentage  total  of  obstructions  to  vision  need  not  reflect  the 
total  observations  with  reduced  visibility. 
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STATION  NAME 
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MONTH 

HOURS 

|L  S.T.J 

THUNDER 

STORMS 

RAIN 

ANC/OR 

DRIZZLE 

FREEZING 
RAIN  A/OR 
DRIZZLE 

SNOW 

AND/OR  HAIL 

SLEET 

%  OF 

OBS  WITH 
PRECIP. 

FOG 

SMOKE  BLOWING 
AND/OR  SNOW 
HAZE 

DUST 

AND/OR 

SAND 

%  OF  OBS 
WITH  OBST 

TO  VISION 

TOTAL 

NO  OF 
OBS. 

JA(\ 

.  7 

<3.  1 

9  .  K 

i .  ’ 

7.7 

13.3 

;  43 

■■3-"  -3 

a.o 

e.9 

i  ?.e 

13.3 

,  J.4 

.58 

•_  6  —  J  d 

.A 
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8.1 

13.3 

6.5 

t  6  •  3 

!  1 t 

-r.-i  i 

.5 

P.F 

9.3 

14. 0 

03 

• 

* 

.-1.3 

i  i  •/  i 

1  2-  1 A 

•n 

7.1 

7.9 

6*5 

3.8 

1  *  •  4 

I  i"  2 

15-17 

7.6 

8.6 

6*6 

3.4 

7 

•  4 

i.i 

13'? 

If-?  J 

«  A 

8.1 

8.4 

5.6 

4  •  i 

9.8 

21-23 

i.  1 

6.  A 

0.5 

.7 
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5.. 

5.7 

1 4  1 
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;  1  ;  i 
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_ : _ ; _ . _ ! _ , 

‘  1 

_ 1 _ 1 _ i _ _ _ 

TOTALS 

l  *7 

_ _ 

8.5 

_ L 

9.4 

5  •  6 

_ 1 _ 

- 

• 

_ 

14.6 

6  181 

■f 

9  1210  ws  0-10-5  (OL-1 )  PREVIOUS  EDITIONS  Of  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


CAT*  PkCCESSP.C  ClVlSlfN 
t  iu.  l";jf 

A'iHrVtLLt,  N.  C.  ?tSCl 


WEATHER  CONDITIONS 


CAM  PRCCCSSINC  CIVIStCN 
CTAC,  USAF 

ASF1VKLE,  N.  C.  2boCt 


WEATHER  CONDITIONS 


A3''"  KWAiNCAF:  Rf  KCRtA/RUK  AFS  K-6  52-f>7 
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(L.S.T.I 
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AND/OR 

DRIZZLE 

FREEZING 
RAIN  &  /  OR 
DRIZZLE 

SNOW 

AND/OR 

SLEET 

HAIL 

%  OF 
OBS  WITH 
PRECIP. 

FOG 

SMOKE 

AND/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

AND/OR 

SAND 

%  OF  OBS 
WITH  OBST 

TO  VISION 

TOTAL 

NO  OF 

OBS 

v  Ay 

" 1-  it 

6.7 

6.7 

4.9 

12.6 

i  7 . 5 

22  3 

23-. 5 

7.4 

7.4 
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ci.l 
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.  i 
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14. r 

i  4  8  b 
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4.6 

2.5 

.  .3 
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.1 
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4.2 

1.9 

o.  1 
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3.1 

q.9 
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10.6 

14.9 
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PART  A 


ATMOSPHERIC  PHENOMENA 


This  summary  is  a  presentation  of  the  percentage  of  days  with  occurrences  of  various  atmospheric  phenomena. 
These  data  are  obtained  from  all  recorded  information  on  the  reporting  forms  and  combined  into  a  daily 
observation . 

The  descriptions  of  the  phenomena  in  the  Weather  Conditions  Summary  above  also  apply  for  the  categories 
summarized  in  these  tabulations.  However,  it  should  be  noted  that  in  this  summary  the  columns  headed 
"1>  OF  OBS  WITH  PHECIP"  and  '%  OF  OBS  WITH  OBST  TO  VISION"  show  the  percentage  of  days  rather  than  per¬ 
centage  of  observations .  Since  more  than  one  type  of  precipitation  or  more  than  one  type  of  obstruction 
may  occur  in  the  same  daily  observation,  the  sura  of  the  values  in  the  individual  columns  may  not  equal  the 
total  columns . 

This  presentation  is  by  month  with  annual  totals,  and  is  prepared  with  all  years  combined. 

NOTE:  A  day  with  rain  and/or  drizzle  was  not  separately  reported  in  WBAN  data  prior  to  January  191*9. 
Therefore  percentages  in  this  column  are  restricted  to  the  period  January  19**9  and  later. 

A  day  with  dust  and/or  sand  was  punched  and  included  in  this  summary  only  when  visibility  was 
less  than  5/ti  mile. 
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DATA  PROCESSING  DIVISION 
ETAC/USAF 

AIR  WEATHER  SERVICE  (MAC) 
ASHEVILLE,  NORTH  CAROLINA 


PART  B  PRECIPITATION,  SNOWFALL  S  SNOW  DEPTH 

This  portion  of  the  Uniform  Summary  presents  in  two  sets  of  tables,  the  daily  amounts  and  extreme  values  of 
the  following: 


t 

t 


PRECIPITATION 
SNOWFALL* 
SNOW  DEPTH 


DERIVED  FROM  DAILY  OBSERVATIONS 
DERIVED  FROM  DAILY  OBSERVATIONS 
DERIVED  FROM  DAILY  OBSERVATIONS 


1.  The  first  table  for  each  of  the  above  presents  the  percentage  frequency  of  various  daily  amounts ,  by  month 
and  annual,  all  years  combined.  The  percentage  of  days  with  measurable  amounts  is  also  computed  monthly 
and  annually.  Also  shown  for  the  precipitation  and  snowfall  tables,  are  the  monthly  mean  amounts,  annual 
mean  amounts  (sum  of  monthly  mean  amounts),  and  the  extreme  monthly  amounts  (greatest  and  least).  The 
latter  statistics  above  are  not  presented  for  the  snow  depth  summary  since  they  would  have  limited  use  and 
may  be  misleading. 


2.  The  second  set  of  tables  for  each  of  the  above  presents  the  extreme  daily  amounts  by  individual  year  and 
month  for  the  entire  period  of  record  available.  Also  provided  are  the  means  and  standard  deviations  for 
each  month  and  annual  (all  months) .  The  extremes  for  a  month  are  not  printed  nor  used  in  computations  if 
one  or  more  observations  are  missing. 


NOTE:  Snow  depth  was  recorded  and  punched  at  various  hours  during  the  period  available  from  U.  S.  operated 
stations.  The  periods  and  hours  used  in  the  snow  depth  summary  vary  by  service  and  period  as  follows: 


Air  Force  Stations 


From  beginning  of  record  thru  19^5 
Jan  46-May  57 
Jun  57-present 


Snow  depth  at  0800  LST 
Snow  depth  at  1230  GCT 
Snow  depth  at  1200  GCT 


U.  S.  Navy  and  Weather 
Bureau  Stations 


From  beginning  of  record  thru  Jun  52 
Jul  52-May  57 
Jun  57-present 


Snow  depth  at  0030  GCT 
Snow  depth  at  1230  GCT 
Snow  depth  at  1200  GCT 


*  Hail  was  included  in  snowfall  occurrence  in  the  summary  of  the  day  observation 
but  has  been  removed  from  this  summary. 


prior  to  Jan 


1956, 
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PERCENT 
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MONTHLY  AMOUNTS 

PBEClP 
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01 
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06  10 

«1  25 

26  50 

51.)  00 
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SNOWPAU 
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TRACE 

0  104 

0  5-1  4 

1  5-2  4 

2  5  3  4 

3  5  4  4 

4  5  6  4 

6  5  10  4  i 

10.5.15  4  |  15  5-25 

25  5  50  4 

OVER  50  4 

MEASUR¬ 
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OF 

OBS 

MEAN 

GREATEST 

LEAST 

SNOW 

DEPTH 
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’ 

2 

3 

4.6 

7  12 
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25  36  ^ 

37  48  49  60 

61120 

OVER  120 

AMTS 

JAN 

7  l .  .1 

15.3 

.8 

a. a 

2.4 

4.  '1 

:  •  6 
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DATA  PROCESSING  DIVISION 
ETAC/U3AF 

AIR  WEATHER  SERVICE  (MAC) 

ASHEVILLE,  NORTH  CAROLINA 

PART  C  SURFACE  WINDS 


Presented  In  this  part  are  various  tabulations  of  surface  winds  as  follows: 

DATA  NOT  AVAILABLE 

1.  Extreme  Values  -  Peak  Gusts :  Derived  from  daily  observations  and  presented  by  individual  year  and  month 
for  the  entire  period  of  record  available.  Speeds  are  presented  in  knots,  while  directions  are  given  in  16 
compass  points  from  the  beginning  of  record  through  1963,  and  in  tens  of  degrees  starting  in  January  1964. 
When  90$  or  more  of  the  daily  observations  of  peak  gust  wind  data  are  available  for  a  month,  the  extreme  is 
selected  and  printed.  These  values  are  then  used  to  compute  means  and  standard  deviations  for  the  entire 
period.  Every  month  of  a  year  must  have  valid  observations  present  before  the  ALL  MONTHS  value  is  selected 
for  that  year.  Means  and  standard  deviations  are  computed  when  four  or  more  values  are  present  for  any 
column.  A  supplementary  list  of  Peak  Gusts  by  year-month  with  <  90$  observations  reported  is  also  provided. 

NOTE:  According  to  Circular  N  specifications,  "peak  gust  data  are  recorded  only  at  stations  with  continuous 
instantaneous  wind-speed  recorders."  QATA  N0T  AVAILABLE 

2.  Bivariate  percentage  frequency  tabulations :  Derived  from  hourly  observations,  these  tabulations  are  a  per¬ 
centage  frequency  of  wind  directions  to  16  compass  points  and  calm  by  wind  speeds  (knots)  in  increments  of 
Beaufort  classifications.  Percentages  are  shown  by  both  direction  and  speed,  and  in  addition  the  mean  wind 
speed  for  each  direction. 

A  separate  category  is  provided  on  the  form  for  variable  winds,  which  are  reported  in  some  data  sources.  In 
these  data  where  light  and  variable  winds  are  reported  with  no  directions  but  with  speeds  given,  the  speeds 
will  be  summarized  in  the  appropriate  groups  opposite  the  column  headed  VARBL. 

a.  Three  tables  are  prepared  for  all  surface  winds  Included,  and  for  all  years  combined  as  follows: 

(1)  Annual  -  all  hours  combined 

(2)  By  month  -  all  hours  combined 

(3)  By  month  -  by  standard  3-kour  groups 

b.  A  separate  annual  table  is  also  presented  for  surface  winds  meeting  the  following  ceiling  and  visibility 
conditions:  INSTRUMENT  CLASS:  Ceiling  200  through  1400  feet  inclusive  with  visibility  equal  to  or 
greater  than  l/2  mile,  and/or  visibility  1/2  through  2-1/2  miles  inclusive  with  ceiling  equal  to  or 
greater  than  200  feet. 
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wsw 

.2 

.3 

.6 

.4 

1*5 

8.7" 

w 

.2 

3.3 

2.5 

.8 

.3 

7.1 

775' 

WNW 

.1 

.1 

8.0 

NW 

.8 

.6 

•  2 

1.6 

7.4 

NNW 

VAR8L 

CALM 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

x 

x 

47.2 

4.8 

17.7 

19.1 

1C. 5 

.7 

.i 

_ 

ICO. 9 

4.  1 

AU.IEO/f«*»  BUSINESS  SYSTEMS 


CATA  f  8  C  C  t  S  S  I  N  G  ClVISlCN 
£  T  AC  »  U  S  A  F 

ASHEVILLE,  l\.  C-  2  c  6G  1 


SURFACE  WINDS 


4  322C 

STATION 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


Kh ANC  A 6  R  I  KCREA/'-iC*  AFS  K-fc 

STATION  NAME 


52, 1 >4-55,57-67 


ALL  WEATHER 

CLASS 


JAN 

MONTH 

15CC-17CC 

HOURS  ilST.) 


SPEED 

JKNTS) 

DIR. 

1  -  3 

4  -  6 

7  -  10 

11  -  16 

N 

*  2 

.5 

.2 

.1 

NNE 

.i 

.2 

.2 

NE 

.2 

.a 

.7 

.  A 

ENE 

.1 

.  1 

E 

.1 

ESE 

SE 

.2 

.5 

SSE 

S 

.6 

1.7 

1.9 

.6 

ssw 

.4 

1.1 

2. A 

1.4 

sw 

2.2 

10.7 

15.7 

8.8 

wsw 

.1 

.8 

1.2 

.8 

w 

.5 

2.7 

A. 5 

1.3 

WNW 

.1 

NW 

.1 

.3 

.6 

•  A 

NNW 

VARBL 

CALM 

. 'x . 

'XT' 

><' 

A. 5  19.1  27,9  |  1A.C 


— 

FO 

ro 

28  -  33 

34  -  40 

.1 

.  ><C 

x 

_ ^ 

&56  % 


T2.5 


33.6 

1C0.C  5.5 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


1110  WS  jKTJ,  0-8-5  (Dal  SO)  PftSVIOUN  SOITIONS  or  THIN  FONW  AIW  OBSOLm 


ALHf  B/F  #R» 


rata  phccessing  nivlSIGN 

cTACt  USAF 

ASHtVILLE.  N.  C.  2  6  8C  i 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


SURFACE  WINDS 


A  3  it 

STATION 


KVANCAE  «I  KCREA/RCK  AES  K-t  5 2 . 54- 5 3 , 5 7-fa 7 

STATION  NAME 

ALL  WEATHER  _ 

CLASS 


TEARS 


JAN 

MONTH 

l_P.0C-2:Cv 

HOURS  ilST  ) 


a 


9 


« 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1  •  3 

4  •  6 

7  -  10 

11  -  16 

CN 

i  £ 

22  •  27 

28  -  33 

34  -  40 

41  -  47 

48  •  55 

2:56 

% 

MEAN 

WIND 

SPEED 

N 

•  2 

.0 

.2 

.2 

i|  1-3 

6.4” 

NNE 

.2 

•2 

•  N 

1  a  •  5 

NE 

.6 

1.5 

•  6 

.  A  : 

3  .A 

5.9 

ENE 

1  -2  i 

; 

.7 

TE7TT 

E 

; 

ESE 

.  2 

3.:  i 

SE 

•  ? 

.6 

•  6 

7.3 

SSE 

.2 

VT 

3.‘Xl 

S 

1.3 

1.3 

1.1 

.8 

_  . 

^T7  7 

6  •  ^ 

SSW 

1.3 

1.5 

1.3 

ATT 

9.3 

SW 

A. 5 

l  C  .  3 

13.5 

5.3 

.6 

3  A  *  1 

7.5 

WSW 

.2 

.5 

.8 

.2 

.2 

...  J 

~irr 

6 . 1- 

W 

.8 

2.0 

2. A 

1.5 

•  A 

7.9 

£  •  0 

WNW 

1 

NW 

.  2 

•  A 

.e 

1  !• 

NNW 

i 

VARBL 

CALM 

X 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

AO  .  3 

7.9 

15.3 

21. C 

IC.l 

1.3 

1 

ice.: 

A. 5 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  5  3  3 


W10  WS  0-8-5  (EM  50)  PftKVIOUR  NDITIONN  OP  THIS  PORM  AR*  ORSOLKTK 


o  i 


I 


SURFACE  WINDS 


t  r a t a  p«<"Cf ssinc  rivisio: 

J'  H  T  C  r  L  A  f 

<■•=  4SHI  VILLE,  N.  C  .  .?  fc  g  C  1 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

t, 'j  2  ir.  KWANCAE  K  I  KTREa/RC^  AR^  _K-4  _  U2  ,  5  5 . 5  7-t_7 

STATION  STATION  NANE  "  TEARS 

ALL  WEATHER 


EC  E 

MONTH 


HOURS  1ST  I 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


137 


r 


1210  W$  0-8-5  (D«t  50)  Pmviooi  COmONt  OF  THII  FORM  ARI  OBROUTt 


«  aa4 


L  j  T  A  PRCCESSI'.G  CIVISICN 
P  T  AC  t  U  S  A  F 

A'H'-VILLE,  N.  C.  26601 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

43  220  KvyA.'CAF  HI  KCHEA/rtCK  A  F  S  K -6  b  2  ,  ‘34-55 , 5  7-6  7 

STATION  STATION  NAME  YEARS 

ALL  V.FAThEP 


SURFACE  WINDS 


f  t  L 


xc-Xv 

MOHRS  ■ L  S  T  > 


CONDITION 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1  -  3 

4  -  6 

7  -  10 

11  .  16 

17  •  21 

... 

22  -  27 

28  -  33 

34  -  40 

41  •  47 

4B  55 

•56 

% 

?  *T 

MEAN 

WIND 

SPEED 

N 

1.3 

.7 

i  i 

4.r 

NNE 

j 

NE 

2.C 

4.3 

• 

1.3 

.7 

72.  E 

7.7 

ENE 

.7 

2.C 

1.7 

rr.3 

E 

1.3 

i  .. 

1.3 

ESE 

SE 

.7 

1 

'■  .7 

- 

SSE 

i 

| 

S 

| 

1 

SSW 

.7 

! 

.7 

3*0 

SW 

3.4 

2.7 

2.7 

.7 

. 

r 

6.1 

WSW 

.7 

.7 

3777' 

w 

1.3 

.7 

.7 

2.7 

5*3 

WNW 

.  .  NW 

.7 

• 

•  ' 

*  • 

•  *  *  * 

3  «C 

NNW 

VARBL 

CALM 

x 

XT 

X 

X 

X< 

>><C 

XT 

XI 

x 

66.4 

l".l 

P  •  7 

IC.l 

4  .  C 

.7 

ICC.? 

2.3 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  14  9 


f 


1210  WS  JUL  64  0-8-5  (D«f  50)  mivioui  edition*  or  this  wonu  aw*  OMOirrv 


tATA  PPCCE 
ETAC,  USAF 
AShEVfLLEt 


car*  pkcccssi'G  civisica 
ftac,  lsaf 

ASt-CVILLE.  N «  C.  2E8CI 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

A  3  2  2r  KMM3AF  R|  KCREA/PCK  AF  5  K-c  5 2 . 5 A- 5 5 , 3 7-6 7 


ALL  A  TFER 

CLASS 


SURFACE  WINDS 


FEE 

MONTH 


900- 1  1C  ' 

HOURS  a  S  T  ) 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1  ■  3 

4  ■  6 

7  -  10 

11  -  16 

17  •  21 

22  •  27 

28  -  33 

34  •  40 

41  -  47 

48  -  55 

>56 

% 

MEAN 

WIND 

SPEED 

N 

.3 

.t? 

.8 

•  2 

J  l 

. 

1. 7 

77 T 

NNE 

.  i 

.8 

— 

i 

.8 

87V 

NE 

1.1 

2.7 

2.6 

.8 

| 

7.3 

~  777T 

ENE 

.3 

.3 

.6 

T77I1 

E 

.3 

.5 

.3 

.2 

i 

1.3 

6.5 

ESE 

r 

SE 

.3 

.1 

.3 

i 

.6 

ft  Q 

SSE 

•  2 

.  1 

i 

.3 

777 

S 

•e 

1.2 

1.0 

■  77 tr 

'  57X 

SSW 

.3 

.7 

1.0 

.2 

2.1 

6.5 

SW 

1.3 

A. 5 

A. 7 

1.9 

.3 

77.X 

7.7 

WSW 

.1 

.3 

.6 

.3 

l.A 

8.7" 

w 

.5 

1.5 

2.1 

i.e 

5.9 

9.0 

WNW 

.  1 

.1 

5.0 

NW 

•  2 

.3 

.1 

.2 

.8 

6.X 

NNW 

VARBl 

CALM 

X 

X 

.,X 

X 

X 

X 

X 

X 

x 

X 

61.7 

5.1 

12.6 

1A.5 

5.8 

•3 

1CC.0 

2.9 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


1185 


allied/eck*  iusin 


CATA  PRCCESSINE  DIVISICN 
i-TAC.  LEAF 

AShFVILLE,  N.  C.  2  fc  E  C  I 


SURFACE  WINDS 


A  3  2  20 

STATION 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


KhA.NCAE  PI  KCREA/HCK  A  F  S  K-fc 

STATION  NAME 


52.54-55,57-67 


ALL  LEATHER 

CLASS 


FEE 

MONTH 

le-'c-j;:, 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1  -  3 

4  -  6 

7  -  10 

11  -  16 

N 

1  .c 

1.6 

.4 

NNE 

.  4 

•  6 

.4 

.4 

NE 

.6 

1  .6 

2.3 

2.1 

ENE 

.2 

.6 

.2 

E 

.A 

1  .C 

.6 

.2 

ESE 

SE 

.2 

SSE 

S 

.6 

.8 

.8 

ssw 

.  4 

1.6 

1.9 

zTF 

sw 

A. 3 

l-'.5 

12.4 

5.2 

wsw 

2.3 

2.5 

.6 

w 

•  A 

5.2 

3.5 

2.1 

WNW 

NW 

.A 

.2 

NNW 

.2 

VARBL 

CALM 

XX 

X 

13. C  I  2.5  I  .2 


28  -  33 

34  -  40 

1 

Tv 

*Rf 

x 

^x' 

x 

24.3 

1CC.C 


TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 


1210  WS  JUlTbA  0-4-5  (D«t  50)  COCVIOUC  COITION,  o-  TNI.  FORA  ACC  OBCOLCTC 


all i >  b'fsit 


i 


■ggfrfr?- 


p 


CATA  PROCESSING  CIVISICN 
ETAC,  CSAF 

AiKtVItLE,  N.  C.  2 6 EC  1 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURIY  OBSERVATIONS) 

<(32.r0  KRANCAE  RI  KCREA/RCK  AFS  *-6  5  2,54-55,57-67 

•  TATION  STATION  NAME  TEARS 

ALL  BLATHER 


SURFACE  WINDS 


PAH 

MONTH 

cocr-  ;2Qc 

NOUNS  ILST.I 


SPEED 

(KNTSJ 

DIR. 

1  -  3 

4  -  6 

7  -  10 

11  -  16 

17  •  21 

_ 

22  -  27 

28  •  33 

34  -  40 

41  -  47 

48  -  55 

—  56 

% 

MEAN 

WIND 

SPEED 

N 

3.4 

.6 

1 

5.1 

NNE 

l.i 

2.2 

1.1 

.6 

1  . 

5*1 

CT 

NE 

i.i 

6.2 

5.6 

2.8 

T5TT 

7.6 

ENE 

.6 

.6 

rrr 

I'J.vT 

E 

.6 

•  6 

5.0 

ESE 

1.1 

1  •  1 

"  14.71 

SE 

SSE 

S 

ssw 

.6 

1.7 

.6 

2.8 

12 

sw 

3.4 

3.4 

7.9 

8.4 

2  3  •  C 

?7tT 

wsw 

.6 

1.1 

.6 

1.7 

3.9 

6.9 

w 

1.1 

.6 

1.1 

2.8 

T.6- 

WNW 

NW 

.6 

.6 

3f7(T' 

NNW 

1.1 

ZJ.I 

.  «7. 5 

VARBL 

J 

CALM 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

x 

X 

x 

tx 

38 . 2 

7.9 

19.1 

16.3 

18. C 

.6 

_ 

ICO.  c 

5.1 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  178 


1210  WS 


0-1-5  <D*t  50)  RRSVIOUS  COITIONS  OF  THIS  FORM  Afl«  OSSOUtT* 


CATA  PRTCESSIKG  CIVISICN 
f  T  A  C  *  (jSAF 

ASHEVILLE,  N.  C.  288C1 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


A3  2  2r- 


KwANCAE  B I  KCPEA/BCK  AES  K-fc 


52,55-55,57-67 


STATION  NAME 


ALL  KEATHEH 


SURFACE  WINDS 


HAP 

MONTH 

063C-:bCC 

HOURS  (L  S  T.) 


SPEED 

. “i  ‘  ■ 

MEAN 

(KNTS) 

1  3 

4  6 

7  •  10 

11  -  16 

17  •  21 

22  -  27 

28  -  33 

34  -  40 

41  -  47 

48  •  55 

>56 

% 

WIND  ; 

DIR. 

SPEED 

N 

.3 

•  £ 

.7 

.5 

2.2 

7.7 

NNE 

•  2 

•  c 

.6 

•  2 

. 

1.6 

NE 

1.5 

1.5 

i  .e 

.7 

.i 

.  i.  . .  . 

5.6 

577 

ENE 

.2 

•  7 

E 

.1 

.3 

.2 

.1 

.2 

. 

•  6 

TT771 

ESE 

•1 

' 

•  1 

377T4 

SE 

.2 

■  " 

•  3 

A  •  0 

SSE 

S 

•  2 

.6 

.6 

.5 

1.6 

6.2 

ssw 

•  2 

•  n 

.9 

•  6 

.2  1 

I  2.7 

B  .  6 

sw 

.  A 

2.2 

2.7 

1.7 

.3 

7.2 

6.7 

wsw 

•  2 

.2 

.8 

.2 

.1 

i-5 

^•1 

w  - 

1.3 

.5 

1.2 

.A 

3.  A 

1 C  -  2 

WNW 

T.6“ 

NW 

.  1 

I  .2 

.  1 

.9 

NNW 

VARBL 

CALM 

x 

>><;' 

;x 

x< 

;x. 

X 

X 

x 

X 

>< 

r-''”  '  ?>. 

?2. 1 

2.s 

9.c 

9.1 

5.7 

1.2 

1CC.C 

2.3 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  130  2 


1310  WS  jK"S,  0-8-5  (CM  50)  PMVIOUI  KCITIOMM  or  THIS  FORM  AM  OMOUTt 


SURFACE  WINDS 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

<ij22C  KhANCAE  R I  KC.HEA/RCE  A F  S  K-6  5 2 , 5 4-5 5 . 5 7-6 7 


ALL  hEATKER 

CLA5S 


NAP 

MONTH 

12  v-ia:c 

HOURS  (L  S  T.) 


C  A  [  A  PRCCFSS ij^g  divisick 
^  T  AC  ?  LSAF 

ASFfVILlEt  N  •  Cm  288C1 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1  -  3 

4  6 

7  •  10 

11  -  16 

~“.6 

' 

17  -  21 

22  •  27 

28  -  33 

34  •  40 

41  -  47 

48  •  55 

>56 

% 

MEAN  | 
WIND 

SPEED 

N 

.A 

.5 

.6 

!  _ 

Z.~3 

<?  •  6 

NNE 

.8 

.7 

‘  “.Tl 

1  •  Ci 

'6  m  C 

NE 

.5 

?.b 

3.5 

1.1 

.1 

7.7 

/  .  6 

ENE 

.1 

.  1 

.  i 

•  7 

e.'-* ! 

E 

.  1 

.8 

.A 

.1 

1  •  *5 

"•e. 

ESE 

11  i  1 

SE 

.2 

.5 

.2 

li  .51 

_  '* 

SSE 

.3 

.2 

... 

_.!! _ 

6  •  0  i 

S 

.2 

2.3 

.8 

.i 

5.6 

ssw 

.2 

.8 

2.6 

.5 

•A 

A. 8 

9.  ?  ; 

sw 

.8 

fc.O 

9.G 

s.e 

_  1-1 

.2 

22*8 

9.2 

wsw 

.1 

.8 

2.4 

ITT 

.1 

.  -I. 

A  .  7 

ZIZIj 

w 

.2 

3.:. 

2.8 

1.8 

1.7 

.1 

*5 . 7 

10.2  1 

WNW 

.1 

.3 

.1 

•  5 

K  .  8  1 

NW 

.5 

.7 

.2 

.3 

i  I  •  7 

6  •  6 

NNW 

.1 

.T 

14.  C 

VARBl 

*  •  • 

•  •  •  « 

if  • 

^  _ ■- 

■  ... 

" — 

^ _  ..  - 

34.9 

CALM 

/V. 

^.1 

18.9 

25.6 

13.7 

3.5 

.3 

|  icc.: 

5.8 

I 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


1302 


LMA  PRfCt 
PTSC,  USAF 
AShfrV  ILLE« 


*#9  1/0  Jill* 


cat;  pkcossi  :  division 

MAC,  LSAF 

asmi'ville,  n.  c.  i&eci 


SURFACE  WINDS 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


4?2M  K  l»  A  N  C  A  F  hi  KCPf  A/ftCK  APS  K-6 


52,54-55,57-67 


ALL  VtEATFER 

CLASS 


V  A  R 

MONTH 

J_e  '• ;  C  C  'J 

HOURS  (L  S  T.) 


II  14  17  ■  21  22  •  27  !  28  -33  I  34  ■  40  41  -  47 


.7 

.9 

1.4 

.4 

•  2 

•  i 

.9 

.7 

•  2 

.4 

2.7 

3.2 

3.2 

.4 

.4 

.5 

1.4 

.2 

#  7 

"T2 

— 

•  2 

.4 

.9 

1  .4 

•  2 

.2 

.4 

1  .4 

2.7 

i.i 

1.3 

7.4 

12.3 

9.7 

1.6  1 

.2 

1  .4 

2.7 

.9 

.2 

* 2 

4.2 

4.2 

_  .2.9 

[  i 

•2  : 

•  2 

.4 

.2 

.4 

.2 

.7  | 

I - 

.2 ; 


I~  .  3 ' 
<7. 3  ' 

tttt:" 

t.t1 


20. C  |  4.2  | _ .9  J _ { _ 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


1210  WS  JUU^M  0*8-5  (D«t  50)  PWWIOU*  tDITIONB  OF  THl*  FORM  ARI  OMOUTt 


LAra  prccessi  ■:  cmsirN 

LTAC,  0  5  A  F 

ASH'VILLE.  N.  C.  ?  5  6  C  I 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


*  3  3 

STATION 


KKMCAf 


KCR8A/RCK  AFS  K-fc  i>  2  *54-6  7 

STATION  NAME 

_  _  _ ALL  WEATHER 

CLASS 


SURFACE  WINDS 


APP 


MONTH 


HOURS  HSf  I 


CONDITION 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1  -  3 

4  -  6 

7  -  10 

11  -  16 

17  •  21 

22  -  27 

28  •  33 

34  -  40 

4?  -  47 

48  -  55 

>56 

1  % 

MEAN 

WIND 

SPEED 

N 

.6 

.8 

1.7 

.8 

9  -.r 

live 

NNE 

.6 

3.9 

~  5.C 

. '  I2.E- 

B.  9 

NE 

5.9 

7.6 

7.6 

.8 

1.7 

23.5 

1 7.5 

ENE 

.8 

_  B 

1  ’ 

T7.9 

E 

.8 

■  ■ 

9.9 

ESE 

1 

SE 

.8 

~  .8 

r.r 

SSE 

.8 

.1? 

5.F 

S 

SSW 

•  fc 

.8 

.8 

__r.‘T 

14.T 

sw 

5.0 

6.9 

3.9 

.8 

.8 

T5TT 

rr.s 

wsw 

.8 

.F 

3  •  w  , 

w 

1.7 

i.7 

WNW 

NW 

i 

NNW 

| 

VARBL 

_ 

1 

•- 

CALM 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

XT 

X 

x 

x 

1  36.1 

10.9 

11.8 

i6.: 

19.3 

1.7 

3.9 

.8 

xco.c 

0.3 

TOTAL  NUMBiR  Of  OBSERVATIONS  1  1  9 


1210  WS 


0-0-5  (D*t  50)  PRSVIOUS  COITIONS  OP  THIS  FORM  AM  OSSOLCTC 


a*#  i/a  nliv 


AUTfn/FSSt  BUSINESS  SIS  TENS 


1210  WS  JUU*64  0-0-5  (Dfrt  50)  P1»«VIOU«  KBITION*  or  TMI»  rOWM  AW  OMOLin 


fin  a  is  as  ssiiHtna  a«»3 /oiirnr 


*-  *  *  - 


TATA  patCESSlNC  PIVISIO 
FTAC,  USAF 

ASHEVILLE,  N.  C.  26801 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

<■  3 2 2 ;  _  KWANCAE  S  I  KCRFA/RCK  A  F  S  K-fc  52,54-7-7 

STATION  STATION  NANE  YEANS 

ALL  WEATHER 


SURFACE  WINDS 


APR 


2K'0-23CC 

HOURS  U  ST) 


SPEED 

(KNITS) 

DIR. 

1  -  3 

4  -  6 

7  -  10 

11  -  16 

17  ■  21 

22  -  27 

28  -  33 

34  •  40 

41  -  47 

48  •  55 

>56 

% 

MEAN 

WIND 

SPEED 

N 

.9 

.4 

i-7 

5.1  '  1.7  j 

l'Tl  3— 

n.3‘ 

NNE 

.9 

3. A 

5.1 

_ 2 .6 

3. A 

15. A 

10.3' 

NE 

2.e 

2.6 

2.6 

9. a 

.9 

2.6 

2.6 

_ 

22.2 

17.4 

ENE 

.9 

15.: 

E 

X 

ESE 

SE 

_ 

SSE 

S 

.. 

ssw 

L  •  * 

1 

~T9 

T577T 

sw 

■5.1 

5.1 

<3.  A 

E.  'I 

...  -V 

.9 

.9 

23.  I 

12«  7 

wsw 

.9 

.9 

1*7 

T5.D 

w 

-  ----- 

WNW 

.. 

NW 

•  •3 

.9 

7TC" 

NNW 

1 

VARBl 

_ 

CALM 

X 

15.  A 

29.1 

_ 

;x 

9. A 

3. A 

>>< 

X 

X 

><< 

,x 

24.8 

4.3 

12.0 

.9 

.9 

1C0.C 

9.1 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  117 


f  1210  W$  j UL^ 84  0*0*5  (D«t  50)  wwviou*  coitions  or  this  fo**  a*«  omolktb 


)  . 


I 


ALff  [>/(«■ 


f 


CATA  PROCESSING  CIVISICN 
FTAC,  US  AF 

ASHEVILLE,  N.  C.  26601 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


A  3  2  20 

STATION 


KhAKCAE  R  I  KOMFA/RCK  AF  S  K-(.  S2-67 

STATION  NAME 

AH.  W  F  A  T  V-  E  R 

Cl  ASS 


SURFACE  WINDS 


PAv 

MONTH 

OsCC-  60" 

HOURS  .1ST  | 


1210  WS 


0-8-5  (D*t  50)  PNCVIOUN  KDITIONS  OF  THIN  FORM  ANN  OBNOLNTN 


ALUS  o/' 


r a t a  pwrctss r  n  c  m  s  tc  a 
f  TAG.  us AF 

7ShrVILLF«  !i.  C  .  2  F  e  0  1 


SURFACE  WINDS 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


4  ■>  z : " 


KV.ANC.1F  M  KCFFA/RCK  AF  S  K-6 


5?-ft7 


ALL  FFA1FFR 

CLASS 


VA  Y 

MONTH 

u  2  ‘  -  1 4  * 

HOURS  .LSI) 


C.'HCII'  ...N 


SPEED 

IKNTS) 

DlR. 

N  ~ 
NNE 

NE 

ENE 

E 

1  -  3 

4  -  6 

7  •  10 

11-16  | 

.7 

•  c 

»i‘- 

.9 

1. 2 

.  l 

.5  ‘ 

.3 

2.4 

c" 

• 

..  It?  i 

.  i  , 

•  2 

•  3 

.5 

.9 

.4 

ESE 

.i 

.1 

i 

SE 

•  5 

l  .  1 

.9 

•  1  1 

SSE 

.  5 

•1 

.  1 

S 

1.3 

3. : 

S'." 

.7 

ssw 

#  A 

1.6 

2.5 

. 

sw 

2.6 

7  .  C 

£.4 

3.2 

wsw 

.4 

.5 

!  .6 

•7  1 

u  w 

.7 

2.8 

3a  2 

2.8  I 

WNW 

•  i 

.  i 

i 

NW 

.1 

.  7 

•j 

•2 

NNW 

.1 

•  <C 

.i 

.  1 

VARBL 

- 

‘  '  „ 

_ 

CALM 

/"V 

1  7.7 

22.2 

25.2 

11.9 

78  ■  33  34  ■  40  I  41  -  47 


i  MEAN 
%  WIND 

SPEED 

3.4  S.'S 

t’.-7  '  r.s 

-  .o  E.3 


.T 


!7S 

.7 


67T" 


; - 771"  “  6.7 

i  6.1  3.3  ' 

,i  ~n.h  t.w 


♦ 


1210  WS  0-8-5  (0.t  50)  PMVIOU8  COITIONS  OP  THIS  FORM  ARK  OBSOLKTK 

^  - -  -  '  ‘  _  -  r 


I 


SURFACE  WINDS 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


KJnANCP E  SI  KCPEA/PCK  AFS  K-6  52-67  PAY 

STATION  STATION  NAME  ’  "  YEANS  MONTH 

ALL  WEATHER  1 1? C C - 2  :  ? : 

CLASS  HOURS  il  ST  ) 


TATA  PRC CESSING  CIVISICN 
ETaC,  LSAF 

ASHEVILLE.  h.  P.  2EECL 


CONDITION 


1210  WS 


(M*5  (D«t  50)  PMVIOU*  COITIONS  OP  THIS  FORM  ARC  OUOIITI 


c4ta  prccessi.nc  civisicn 

i  ric,  o:ae 

A  S  H  ,V  [  L  L  E  ,  N.  C.  ;F:  EC! 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

AT?"'" _ KWftNCAE  ft!  KCBEA/RCK  A  F  S  K-c  52-t7 

STATION  STATION  NAME  -  YEARS 

ALL  WEATHER 


SURFACE  WINDS 

^  a  y 

2T‘ W3Cu_ 

HOURS  il  S  T  I 


SPEED 

(KNTSJ 

DIR. 

1  3 

4  -  6 

7  •  10 

-- 

11  -  16 

■ 

17  •  21 

22  -  27 

28  •  33 

34  -  40 

41  -  47 

48  -  55 

—  56 

% 

MEAN 

WIND 

SFEED 

N 

1  .e 

3.2 

3.6 

.5 

.5 

■  9.8 

7.Z 

NNE 

I  .A 

.9 

1.8 

X 

5  .A 

7. 2 

NE 

2.3 

2.3 

5. A 

1 .  A 

.9 

ITT? 

7.6 

ENE 

! 

E 

! 

1 

ESE 

i  i 

t 

SE 

^  C 

r 

•  J 

3 .  C  ; 

5SE 

u  5  . 

.5 

.9 

TTA 

6  .C 

ssw 

C 

•  - 

.9 

2.7 

ATT 

~tta 

sw 

6.3 

7.7 

9.5 

•  5 

.5 

2A.3 

6TT 

wsw 

w 

C 

•  ■* 

.5 

.6 

1 .  A 

A.  71 

WNW 

- 1 

NW 

l  .  A 

•  !? 

ITT 

2.8  1 

NNW 

VARBL 

_ * 

CALM 

x 

,>X 

X 

x<c 

x 

x 

X 

x 

X 

x 

39.6 

i 

1A.S 

15  .e 

2  A.  3 

3 .6 

1.6 

— 

ICC.''1 

3.9  j 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  2  2  2 


1210  WS 


0-8*5  (Dtt  SO)  PRtVIOUl  tOITIONI  or  THII  FORM  AR1  OHOLtTI 


ALllFD/tSRT  ■USIRESS  STS  1 1  MS 


CAT/*  PRCCtSSP.C  CIVISICf' 
F.T4C,  LSAF 

ASMVILLE,  C.  268C1 


SURFACE  WINDS 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


STATION 


K W A NC *  E  KCPEA/kCK  AFS  K-t 

STATION  NAME 


ALL  WEAThER 

CLASS 


JIN  __ 

MONTH 

12C0-14CC 

HOURS  (1ST.) 


SPEED 

\KNTS) 

DIR. 

1  -  3 

4-6 

7  -  10 

11  -  16 

N 

•  6 

1.2 

1.9 

.9 

NNE 

.3 

.6 

1.9 

1.2 

NE 

l.C 

*  .  3 

4.4 

1.4 

ENE 

.1 

.3 

.8 

.1 

E 

.1 

1.5 

1.1 

•2 

ESE 

.1 

.2 

.1 

SE 

.8 

.2 

SSE 

.6 

.4 

S 

1.2 

2-5 

1.7 

.3 

ssw 

.3 

1  .4 

1.5 

.3 

sw 

1.9 

6.7 

6.3 

1.7 

wsw 

.5 

1.5 

1.5 

.6 

w 

.e 

4.2 

1.8 

WNW 

.1 

.1 

NW 

.3 

.9 

1.0 

.  1 

NNW 

.1 

.3 

.1 

VARBl 

CALM 

25.1  6.9 


28  -  33 

34  -  40 

;x: 

X 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


1210  WS  jolTm  0-0-5  (D«t  50)  rasvioua  id  it  ions  op  this  foam  am  omolti 


cata  pplcfssxg  civisrcN 

FTAC,  LSAF 

ASHFVILLE,  N.  (.. .  286C1 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

4  3229  KUNCiE  81  KCRFA/RCK  AFS  K-6 _ 52-67 

STATION  STATION  NAME  YEARS 

ALL  ViFATHEP 


SURFACE  WINDS 


JLN 

MONTH 

nice-?  :cl 

HOURS  (1ST  I 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1  -  3 

4-6 

7  -  10 

11  -  16 

17  -  21 

22  -  27 

20  -  33 

- - - — 

34  -  40 

K 

■*r 

1 

48  -  55 

—56 

% 

MEAN 

WIND 

SPEED 

N 

.e 

2.C 

1.8 

•  2 

.2 

Avr 

r.i 

NNE 

•  A 

2.1 

1.2 

.3 

T73 

1 Z  •  6 

NE 

i.i 

3.5 

7.5 

3.8 

.3 

16.3 

- E7X 

ENE 

.5 

.3 

.5 

T.7 

9.3 

E 

.3 

.9 

.9 

.2 

•  2 

— zrr 

'  774 

ESE 

SE 

.8 

.3 

.2 

1.2 

67X 

SSE 

.2 

•  2 

6  •  C' 

S 

.6 

1.8 

1.1 

.2 

r.7 

6.X 

ssw 

.5 

.9 

1.4 

.5 

3.2 

7.1 

sw 

3.5 

e.i 

6*6 

1.8 

2777T 

"673" 

wsw 

.5 

2.5 

1.2 

.2 

4 .3 

X77T 

w 

.6 

3.2 

2.3 

.2 

.2 

6.4 

6.4 

WNW 

NW 

•  2 

1.1 

.9 

.2 

2.3 

6.X 

MSSS1S 

.2 

.2 

.5 

.8 

6.6 

■m 

CALM 

an 

g-\V; 

X 

X 

X 

X 

X 

x 

x 

28. P 

8.9 

1.1 

1CC.0 

5.2 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  6  52 


1210  WS  J8B,  O-t-5  (Dtt  50)  PKSVIOU*  COITION*  OP  THIS  FORM  AM  OB  MO  LIT* 


J.  v  »u»  Vt^U, 


SURFACE  WINDS 


c-ua  pRecessiNG  civisick 

ETAC,  LSAF 

ASEfVILLE,  N  •  C.  2  6  6  01 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

4322C  KS.ANCAE  Rl  KCREA/RCK  AES  K-6  52-54,56-65,67  JW- _ 

STATION  STATION  NAME  TEARS  MONTH 

ALL  ViEATFFP  ~'2CZ_ 

'  CLASS  KOLAS  .LSI) 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1  •  3 

4  -  6 

7  -  10 

11-16  ! 

17  -  21 

22  -  27 

28  -  33 

34  -  40 

41  -  47 

48  •  55 

S56 

T 

MEAN 

WIND 
SPEED  1 

N 

~ T.a 

2.9 

1.4 

_ 

;i  8  .Z 

/.Vi 

NNE 

.5 

2.4 

4.8 

1.4  ! 

(,  9.1 

f  .T 

NE 

1  .4 

5.3 

6.2 

1 

5.6  , 

ENE 

1.  ' 

.5 

T  1 

i  i 

1.4 

_ _  i 

E 

. i  i 

ESE 

, 

_ 

I  j 

SE 

— 

. ..  >  ..  1  i _ 

SSE 

S 

.5 

m  *> 

ii 

4.5 

ssw 

.5 

i 

i  .5 

$*c  ■ 

sw 

2.9 

1.9 

.5 

1.4 

j  6.7 

6.3, 

wsw 

w 

_ 

WNW 

i  i 

NW 

.  ;  __ 

_ 

NNW 

i 

VARBL 

CALM 

X 

XT 

x 

X 

XT 

X 

X 

X 

X 

!  ^’8 

5.3 

14.9 

15.4 

1C. 6 

|  1C0.C 

3.6 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  2C8 


1210  WS 


JUL  M 


0-0-5  (Dal  50)  RRSVIOUS  IDITION*  OP  THIN  roRM  ARE  OREO LET! 


*uif o/F8#>  tllSINESS  SYSTEMS 


!  a t a  ph c cessing  r. m s i r n 

UAL,  LSAF 

ASI-hVILLE.  N.  C.  ?c£k,i 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


A  ?2.’ 


Kv.AA.CAt  R  I  K  C  P  F  A  /  P  C  F  AFS  K-t 


52-54,56-65,67 


STATION  NAME 


ALL  NEATHtP 


SURFACE  WINDS 


-ILL  _ 

MONTH 

<;c: 


SPEED 

.......  ,  -  . 

1 

MEAN 

(KNTS) 

1  -  3 

4  -  6 

7  -  10 

11-16 

17  -  21 

22  27 

28  •  33 

34  -  40 

41  •  47 

48  •  55 

>56 

1  % 

WIND 

DIR. 

SPEED 

N 

.5 

2.2 

■a 

.2 

1  5~mT 

7*1 

NNE 

.6 

1.1 

r .  i-? 

•  2 

.  1 

! 

23  .T 

Z.9 

NE 

.5 

6  . 

5.5 

1.3 

1T75~ 

6.9 

ENE 

•  2 

.5 

.  1 

. 

...  .  -| 

i  1*1 

6  •  7 

E 

.2 

1  .A 

.  .  *' 

•  2 

. 

2 . 2 

5-7 

ESE 

,  ! 

SE 

•1 

_ 

.T 

■  l.~ 

SSE 

1 

S 

-  -T_£j 

.7 

.7 

.  .! 

1.6 

ssw 

•  2 

•  7 

.5 

.  3 

! 

IT? 

T.  I  " 

sw 

L  .C 

2  .  T 

1.6 

•  S 

i  5 « 9 

6T<r 

wsw 

•  2 

.  -8 

.  1 

i  .■ 

E.7~‘ 

w 

•  2 

1  .£ 

1  .T 

.6 

! 

“  7.V* 

WNW 

NW 

•  l 

.  J 

.5 

.  1 

1.5 

6 . 2 

NNW 

•  ? 

.  A 

.  1 

.6 

7  •  6  j 

VARBL 

. 

i 

1 

CALM 

' 

X" 

"  ....  ' 

38.3 

' 

' 

A. 2 

1  7.C 

16.  C 

A. 2 

.3 

!  icc.: 

• 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  12  7  5 


T 


1210  WS  JU*L*64  0-8-5  (Dil  50)  VVIVIOUI  lOmONI  OF  THW  FOItM  .Ht  OBfOUTt 


ppT-ftOSS  9*3 
UNCLASSIFIED 


AIR  force  environmental  technical  applications  center— ETC  F/a  •  2 

ROK  AFS.  KHANOAE-R! »  KORE»«  REVISEO  UNIFORM  SUMMARY  OF  SURFACE  —FTC H'l 
APR  68 

USAFETAC/DS— 80/069  u 


E  A  T  A  PRCCESSIt'.G  CIVISICN 
ETAC,  USAF 

ASHEVILLE,  N .  C.  2 E EC  1 


SURFACE  WINDS 


ttl2dr. 

STATION 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

KhANCAE  R  I  KGREA/RCK  AFS  K-t _  5  2-  54 , 56- 65  ,  k  7 _ JLiL 

STATION  NAME  YEAN*  NONTH 

ALL  HEATHER  C90C-11CC 

CLASS~  ~~  HOURS  HIT.) 

CONDITION 


TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  1299 


1210  WS  J uuTm  0-0-5  {D«t  50)  pkbviou*  bdition*  or  thi*  row*  aw  oholiti 


IKss.j 


TAT4  PRLCESSISG  riVISILA 
EIAC,  USAF 

aspevule,  n.  c.  2eeci 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

4322'"  Kh A  NC  A  E  R1  KCREA/RCK  AFS  K-6  5 2- 54 , 56-65  ,  fa 7 

STATION  STATION  NAME  TEARS 

ALL  LEATHER 


SURFACE  WINDS 


JLL 


15r0-170^ 

HOURS  (LST.) 


1210  WS 


0“8-5  (D«f  50)  PREVIOUS  COITIONS  OP  THIS  FORM  ARC  OMOUTt 


*uied/e««y  business  systems 


i 


CATA 
6  T  AC 
ASHE 


■4322' 

*TAT 


auicd/e«rt  tUSINCSS  SYSTEMS 


i 


OATA  PROCESSING  DIVISION 
EiaCf  OSAF 

ASHEVILLE.  N.  C.  28e01 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

41220  K l» A N C A E  R1  KOREA/ROK  AFS  K-6 52-54,56-66 _ 

STATION  STATION  NAME  YEARS 

ALL  WEATHER 


SURFACE  WINDS 


AUG 

MONTH 

C  3C0-C  SCO 

MOUIIS  tLS.T.S 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1  -  3 

4  -  6 

7  -  10 

11-16 

17  -  21 

22  -  27 

28  -  33 

34  -  40 

41  -  47 

48  -  55 

>56 

% 

MEAN 

WIND 

SPEED 

N 

-5 

l.i 

1.6 

3.3 

NNE 

NE 

l.i 

3.8 

3.8 

.5 

9.3 

6.4 

ENE 

E 

ESE 

SE 

SSE 

S 

ssw 

sw 

1.6 

3.8 

2.2 

2.7 

1C. 4 

7.2 

wsw 

.5 

.5 

.5 

1.6 

5.3 

w 

.5 

.5 

1.1 

S  .  5 

WNW 

NW 

.5 

.5 

4.0 

NNW 

VARBl 

CALM 

x 

X 

X 

x 

X 

X 

X 

Xj 

75.4 

3.6 

9.8 

7.  1 

3.8 

_ 

1CC.C 

1.6 

TOTAL  NUMtlt  OF  OASUVATIONS  163 


t 


1210  WS  julT«4  0-0-3  (Dtt  30}  m«viou»  soition*  on  this  font*  am  omolti 


ftLllfO/f«»  lUSINiVS  IftriH 


CATA  PRCCESSIAG  ClVlSlCA 
E  T  AC  »  USAf- 

ASHlV I LLf  t  N.  C.  28801 


SURFACE  WINDS 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


A  3  220 

STATION 


KKANCAE  RI  KCREA/RCK  AFS  K-6 

STATION  NAME 


5 2“ 54 1  56-66 


ALL  HEATHER 

CLASS 


12CC-14C0 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1  -  3 

4  -  6 

7  -  10 

N 

.7 

1.8 

i.i 

NNE 

.2 

.4 

1.5 

NE 

1.7 

6.3 

A. 7 

ENE 

.1 

.5 

.2 

E 

.5 

1.0 

l.C 

ESE 

.1 

.2 

.1 

SE 

.1 

.8 

•  A 

SSE 

.1 

•  A 

.2 

S 

.6 

1.0 

.6 

ssw 

.6 

1.3 

1.2 

sw 

2.C 

6.7 

5.8 

wsw 

•  2 

1.0 

l.C 

w 

.2 

3.6 

3. A 

WNW 

.1 

•  2 

.1 

NW 

.2 

l.C 

.5 

NNW 

.1 

.2 

VARBL 

CALM 

11  -  16  17  -  21  22  -  27  28-33  34  -  40  41  -  47  48  -  55 


MEAN 
%  WIND 

SPEED 


26.3  22. C  6.5  .5 


1C0.C  4.3 


TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS 


1210  WS  jguS*  O-f-5  (D#t  50)  piwviou.  coitions  of  this  form  am  occolctc 


ALLIFp/(«>T  business  SYSTEMS 


6  PRlC 

C, 

>  V 1LLF 


AUIFD/fARV  BUSINESS  METERS 


CATA  PACCfSS 
FTAC,  USAF 
ASHEVILLE,  N 


»u.ied/e««y  BUSINESS  SYSTEMS 


niiiti  ssatHsn*  am»)/oiiitv 


EATA  PRCCESSIM:  CIVISIO 

trac,  usaf 

ASHEVILLE,  N .  C.  28801 


SURFACE  WINDS 


93220 

STATION 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


KhANCAE  R  I  KCRf A/ RC  K  AES  K  -  6 

STATION  NAME 


51-59,56-66 


ALL  hEATEFR 

CLASS 


SEP 

MONTH 

ncj 

HOURS  (1ST) 


SPEED 

(KNTSJ 

DIR. 

1  3 

4  -  6 

7  -  10 

11  -  16 

N 

1.2 

3.2 

1.9 

.1 

NNE 

.2 

1.4 

1.6 

•  5 

NE 

1.9 

6.3 

9.8 

I 

ENE 

.2 

77 

.2 

E 

.1 

.5 

.6 

.3 

ESE 

SE 

•  2 

.3 

.  1 

SSE 

.i 

.1 

.1 

S 

.e 

.9 

.9 

ssw 

.2 

.5 

.3 

.1 

sw 

1  .7 

2  •” 

2.2 

l.C 

wsw 

.1 

.  7 

.2 

w 

.5 

1.2 

.5 

•  2 

WNW 

.1 

NW 

.7 

l.C 

.3 

.i 

NNW 

.2 

.3 

.2 

.i 

VARBL 

CALM 

"x: 

:x; 

x 

11  -  16  17  -  21  22  -  27  28  -  33  34-  40  41  -  47  48-55 


3.C 

stt 


7.5  18.?  13.7  3.8 


.1  .1 


56.  T 
1C0.C 


TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS 


1310  WS  JUL  a.  0-8-3  (Dot  30)  previous  EDITION,  op  thi.  poem  are  obsolete 


CA TA  PROCESSING  CIVISIO.N 
ETAC,  LSAF 

ASHEVILLE,  N.  C.  2E8C1 


SURFACE  WINDS 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


4  3  2  2  C 

STATION 


KViANCAE  R I  KCREA/P.CK  tfS  K-t 

STATION  NAME 


51-04,56-66 


ALL  HEATHER 

CLASS 


SEP 

MONTH 

12CC-14CC_ 

MOONS  <L  S  T  1 


SPEED 

IKNTS) 

DIR. 

N 

NNE 

NE 

ENE 

E 

ESE 

SE 

SSE 

S 

ssw 

sw 

wsw 

4  -  6 

7-10  11-16 

1  1 

2.C 

1.1  .2  i 

1.4 

l.l  .4 

5.5 

5.7  1.3 

.2 

.7  .4  1 

.7 

1.2  i  .2  1 

.1 

i 

.9 

*2  1 _ i 

.1 

2.1 

.5  i  .1 

.8  1 

.5  .1 

4.9 

5.2  |  2.3 

.e 

1.1  |  .1  | 

1.9 

1.4  !  .5  l 

MEAN 

>56  %  I  WIND 

I  SPEED 


_ J_ 

iT'i  ~ 


.7  1  .2 

iii  -1 i 

-  .1  ! 


1  IS .5  i  5.6 


TOTAL  NUMtM  OF  OfSCKVATIONS 


Cj _ 3.7 

1323 
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ALLIED/ E8RT  DUSINESS  SYSTEMS 


lata  prccess^g  c i v i s i c ► 
ETAC,  LSAF 

ASHEVILLE,  N.  C.  266C1 


SURFACE  WINDS 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


^322C 

STATION 


KWANCAE  ft  T  KCREA/ftCK  AES  K -6 

STATION  NAME 


5 1-  5*i »  56-66 


ALL  WEATHER 

CLASS 


SEP 

MONTH 

15PC-17C0 

HOURS  (1ST.) 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

.1-3 

4  -  6 

7  -  10 

N 

.6 

1.6 

.6 

NNE 

.6 

1.1 

1.1 

NE 

X.3 

6.3 

A. A 

ENE 

.2 

.8 

E 

.6 

.7 

ESE 

SE 

.1 

.3 

.2 

SSE 

.  1 

S 

.6 

1.1 

.5 

ssw 

.5 

1.2 

.6 

sw 

3.1 

5.7 

7.3 

wsw 

.2 

.e 

1.2 

w 

l.C 

2.C 

2.5 

WNW 

.1 

.1 

NW 

.2 

.9 

.8 

NNW 

.2 

.1 

VARBL 

CALM 

-xr 

7-10  11  -  16  17-21  22-27  28-33  34  -  40  41-47  48  -  55 


TOTM  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 


1210  WS  JUL*«4  0-0-9  (EM  50)  PRCVIOUC  COITIONS  OP  THIS  FORM  ARC  OMOLm 


auitd/fsby  BUSINESS  systems 


CATA 

ETAC 

ASHE' 


4322 

STAT 


*UI£0/S««'f  IUSINE5S  SYSTEMS 


»LIIFO/e*»Y  tuSINESS  9YSTENS 


ALlHO/fOOT  BUSINESS  SYSTEMS 


C  A  T  A  PRrctSStfC  CIVISIlS 
ETAC.  LSAE 

ASHEVILLE,  K.  C.  2 e 6 C 1 


SURFACE  WINDS 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


4322C 

STATION 


KWANCAE  R 1  KCHEA/KCK  AES  K-fc 

STATION  NAME 


Sl-SA.Sfc-fcL 


ALL  In  E  A  T  HE/R 

CtASS 


CCT 

NONTH 

C6CC-:e<K 

NOUNS  (1ST! 


SPEED 

(KNTSJ 

DIR. 

1  -  3 

N 

1.2 

NNE 

•  A 

NE 

•  A 

ENE 

.1 

E 

.1 

ESE 

SE 

SSE 

S 

.1 

ssw 

.1 

sw 

•  A 

wsw 

w 

WNW 

NW 

.A 

NNW 

VARBL 

CALM  • 

X 

3.3 

7  -  10  1  1  -  16  .  17  -  21  22-27  i  28-33  34-40  41  -  47  48  -  55 


£56  % 

- r 


3.3  9.C  fc.7  1.2 


TOTAl  NUMIK  OF  OASMVATIONS 


LCC.C  I  1.3 
1383 


1210  WS  O-S-S  (Dot  50)  NIOVIOU.  SOITION.  or  THIS  NOHAT  ANN  OMOLKTS 


AlilE&/f«*Y  •USIMCSS  MiTfll 


5 


AIL  I  to/  E  SKY  BUSINESS  SYSTEMS 


150624  ALLlFD/tailY  •K9INESS  SYSTEMS 


ALLIED/  EfiRY  DUtl NESS  SYSTEMS 


TATA  PROCESSING  DIVISION 
ETAC,  LSAF 

ASHEVILLE,  N.  C.  2 6 fiC  1 


SURFACE  WINDS 


4  3  2  2D 

STATION 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

KhANCAE  R I  KCREA/ROP  APS  K-6  51-54,56-66  NCV 

STATION  NAME  TEARS 

ALL  WEATHER 


MONTH 

:  tec-  “  tec 

HOURS  . L  S  T  > 


SPEED 

(KNTSJ 

DIR. 

1  3 

4.6 

7  •  10 

11  -  16 

17  -  21 

22  •  27 

28  •  33 

34  -  40 

41  -  47 

48  •  55 

>56 

j  MEAN 
%  1  WIND 

SPEED 

N 

.i 

.6 

.2 

.1 

_ 

j 

I/C 

6.4 

NNE 

.6 

•  2 

.3 

.  1 

— r.T 

- 5/6 

NE 

.4 

1.4 

1.2 

.3 

1 

3 .4 

ENE 

.2 

.1 

_ i 

.T 

5V3 1 

E 

.7 

.6 

.  1 

T7T 

6.4 

ESE 

SE 

.3 

3TTT1 

SSE 

! 

S 

.4 

.2 

•7 

5.6 

ssw 

.1 

.3 

.8 

.4 

1.6 

E/3 

sw 

.7 

2.8 

2.8 

.S 

.3 

.1 

' 

7  •  7 

7.8 

wsw 

.4 

1.0 

.1 

1.6^ 

^7*7 

w 

.1 

.7 

1.3 

.5 

"8^r 

WNW 

NW 

.1 

.1 

.2 

~y*  7 

NNW 

VARBl 

CALM 

X 

X 

><c 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

<  _  cx . 

„  _ 
TJ.b 

2.4 

8. 

8.7 

PVJ 

• 

vjO 

.3 

.1 

ICO  .c 

1.6 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1341 


1210  WS  jUL*e!|  0-8-5  (Dtt  50)  prsvioui  iditioni  op  this  porn  are  ossount 


ALLIED/ E8SY  BUSINESS  SYSTEMS 


ALMED/f  e«T  AUSINKSS  SYSTEMS 


150624 


*LDtD/l  «»» 


cata  processing  civisicn 

FTflC,  USAF 

ASFFVfLLE,  N.  C.  266C> 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


SURFACE  WINDS 


432,;  : 


KWANCAE  ft  1  NCRFA/RCK  A F S  K-f. 


51.53-54,56-66 


STATION  NAME 


ALL  oEATFER 


_ CEC  __ 

MONTH 

c: 

HOURS  • L  S  T  > 


SPEED 

IKNTS) 

DIR. 

1  -  3 

4  ■  6 

7  -  10 

11-16 

17  •  21 

22  •  27 

28  ■  33 

34  -  40 

41  -  47 

48  ■  55 

>56  : 

i 

% 

MEAN 
WIND  , 
SPEED  j 

N 

•  6 

J _ 

3.3 

NNE 

_ 

: 

NE 

.6 

1.3 

i  .ft 

6*3, 

ENE 

T  — 

! 

E 

i 

i 

t 

ESE 

_ 

1 

SE 

J 

l|  . 

SSE 

S 

ssw 

.6 

«  6 

sw 

1.3 

1.9 

3.8 

.6 

7  •  7 

wsw 

.6 

•  6 

I77Tr| 

w 

!  1 

WNW 

NW 

NNW 

-- 

1 

VARBL 

s 

CALM 

X 

X 

x 

X 

X 

><c 

;x^ 

X 

X 

X 

X5T 

88.5 

j 

X.S 

2.6 

5.8 

1.3 

ICO  •  c 

_ rJLl 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  156 


* 


1210  WS  jul.W«4  0-8-5  (D«t  50)  PHWIOUI  tomom  OT  THIS  PORM  AM  OUOUTI 


w  ssg? 


Xisrj’NTrswj,.  - 7sr 


_ Q. 


I 


CaTA  PKfCcSS  I N  G  ClVISlrf 
Mac,  cSAF 

ASHEVILLE,  N.  c.  2«e:i 


SURFACE  WINDS 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


4  3  2  J.  L 

STATION 


K  *  A  \  C  fl  £  P[  KCH5VKO  AFS  K-< 

STATION  NAN  S 


,1*63-54*56-6 t 


ALL  V^fATHtR 

CLASS 


ct : c c 

H,JRS  ilST) 


1  -  3 

4  •  6 

.i 

.2 

.1 

m  c 

.6 

.i 

.5 

.  1 

.  i 

a 

• 

.i 

•  6 

1.5 

3.  ' 

•  2 

•  2 

1.6 

.  i 

.2 

"XT 

x 

2.6 

7- <3 

7-10  11-16  17-21  72-27 

I  i  I 

_ .2  j  .  1  _ 

_  _  1  .  c 

.3  I  i  " 


.6  .5 

1.2 _ .A 

3.9  1.6 

-±\Z _ “ 

1.5]  .7 


28-33  34-40  41-47  I  48  •  55 


|  MEAN 

-56  j  %  I  WIND 
!  |  SPEED 


ii  «T;  6.0  ; 

"  '.i  r.T^i  evr 

T  2 .  f .  i 
“,i  1C.:  i  77 A 

"ii  .6-  7.2 

'H  L.CpT.i 


b.fc  I  3.5 


•  3  1  -  *0 

i 

i 

><x 

j  7T7a 

1CC.C  1.6 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS 


1210  WS  JU*LR«4  0-8-5  (D«t  50)  pwviou*  «dition«  of  tmi*  foam  aw  omoliti 


snjisjls  ssiMisna  juiai/gjiiiv 


ALLItO/tGAY  BUSINESS  SYSTEMS 


LATA  PPrCtSSING  CIVISICL 
ETAC,  L  L  Af 

ASHEVILLE,  K.  C.  2  £  fc  C I 


432,-; 

STATION 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


KS.ANCAE  R I  KCREA/ftCK  AFS  K- 6_ 

STATION  NAME 


El,  53-54, 56-66 


ALL  HEATHER 

CLASS 


SURFACE  WINDS 


CF.C 

MONTH 

I2'.c-  las; 

HOURS  (L  S  T.) 


SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1  -  3 

4  -  6 

7  -  10 

11-16 

N 

.4 

.5 

.4 

.  2 

"Tine 

.2 

NE 

•  2 

_____ 

.6 

.  i 

ENE 

E 

•  2 

.<5 

ESE 

.1 

SE 

.4 

.8 

.3 

SSE 

.1 

S 

•  6 

4.4 

3.2 

.8 

ssw 

.2 

1.2 

3.2 

1.7 

sw 

2.2 

7.2 

8.4 

3.9 

wsw 

•  2 

.2 

l.C 

u  •« 

w 

_ 

2.5 

1.2 

WNW 

.i 

NW 

.2 

.4 

.1 

NNW 

.1 

_ 

VARBL 

CALM 

Xf 

7-10  11-16  I  17-21  22-27  28-33  34-40  41-47  48-55 


41  -  47 

48  ■  55 

;:x:: 

x 

>56 


MEAN 
%  WINO 

SPEED 

r.A';  tVA 

.2  |  *3.1 


.1  4.T 

~?tt  tvi 

6.3  97T 


1.8  e.4 

6.4  8.2 

.1  375“ 

rri  err 

.1  5TC~ 

47.4 

!C0.r  4.C 


TOTAL  NUMBEB  OF  OBSERVATIONS 
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I 


LATA  PRTCESSI  G  CmStCN 
t  T  AC  «  LSAF 

ASFPVILLE,  6.  C.  268C1 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  AND  SPEED 
{FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


SURFACE  WINDS 


a  j  2  r  c 

KRANCAF  k  t  KCRfcA/RCK  AFS  K-6 

51-6  7 

ALL 

STATION 

STATION  NAME 

YEARS 

MONTH 

instrument 

ALL 

CLASS 

HOURS  a  S  T.) 

C  IC 

2C"  TC  14C  C 

FT  W 

VSPY  1/2 

Nl  CR  PCRE, 

CONDITION 

ANC/CR 

VSPY  1/2  IC 

2-1/2 

PI  k/CIG 

2r  '  FT  CR  PCRE 

SPEED 

(KNTS) 

DIR. 

1  -  3 

4  -  6 

7  -  10 

11  -  16 

17  -  21 

22  -  27 

28  -  33 

34  -  40 

41  -  47 

A*  -  55 

>56 

% 

MEAN 

WIND 

SPEED 

N 

.8 

1.3 

.8 

.  l 

2.9 

5.5 

NNE 

•  2 

l.l 

.9 

.2 

.c 

2.5 

7.1 

NE 

.9 

3. A 

3.7 

l.C 

.1 

.c 

9.1 

774 

ENE 

.1 

.3 

.3 

.3 

ITT" 

~T78“ 

E 

.2 

•  5 

.1 

.1 

l.C 

6.4 

ESE 

SE 

.1 

.1 

2  •  6 

SSE 

•  c 

.C 

_ 

.1 

Xrcl 

S 

.2 

.3 

.2 

.  1 

. 

.8 

5«  7 

ssw 

.1 

.  1 

.2 

•  2 

.c 

.6 

B7T 

sw 

.5 

1.9 

2.5 

.9 

.2 

6.1 

e.  i 

wsw 

.1 

.7 

.8 

.  1 

1.7 

7.C 

w 

•  2 

.9 

.9 

.5 

.1 

2.6 

8.2 

WNW 

.c 

•  *- 

.0 

.1 

4.5 

NW 

•  A 

.6 

.3 

.  1 

1.5 

5.7 

NNW 

.C 

.1 

.1 

.1 

.2 

8.8H 

VARBL 

CALM 

X 

;x:; 

X 

X 

X 

X 

X 

x 

x 

69.8 

3.8 

11.1 

1C. 9 

3.8 

.5 

.1 

1CC.C 

2.2 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  A  86  1 
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r 


DATA  PROCESSING  DIVISION 
ETAC/USAF 

AIR  WEATHER  SERVICE  (MAC) 
ASHEVILLE,  NORTH  CAROLINA 


PART  D  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

This  summary  is  a  bivariate  percentage  frequency  distribution  by  classes  of  ceiling  from  zero  to  equal  to  or 
greater  than  20,000  feet  and  as  a  separate  class  ''no  ceiling",  versus  visibility  in  1 6  classes  from  zero  to 
equal  to  or  greater  than  10  miles.  Data  are  derived  from  hourly  observations,  and  three  setB  of  tables  are 
presented  as  follows: 

1.  Annual  -  sill  years  and  all  hours  combined 

2.  By  month  -  all  years  and  all  hours  combined 

3.  By  month  -  by  standard  3-hour  groups 

Due  to  the  cumulative  nature  of  this  presentation,  it  is  possible  to  determine  the  percentage  frequency  of 
occurrence  for  any  given  limit  of  ceiling  or  visibility  separately,  or  in  combination  of  ceiling  and  visi¬ 
bility.  The  totals  progress  to  the  right  and  downward.  Ceiling  may  be  determined  independently  by  re¬ 
ferring  to  totals  in  the  extreme  right  hand  column.  Also,  visibility  may  be  determined  independently  by 
reference  to  the  horizontal  row  of  totals  at  the  bottom  of  the  page.  The  percentage  frequency  for  which  the 
station  was  meeting  or  exceeding  any  given  set  of  minima  may  be  determined  from  the  figure  at  the  intersection 
of  the  appropriate  ceiling  column  and  visibility  row.  Several  examples  in  the  use  of  these  tables  are  shown 
on  pages  2  and  3  below. 

U.  S.  Weather  Bureau  and  Navy  stations  did  not  report  ceilings  within  the  range  10,000  feet  and  higher  prior  to 
January  191‘9.  Summaries  prepared  from  data  for  these  stations  using  the  earlier  period  and  data  subsequent 
to  January  19**9  will  be  modified  to  limit  ceilings  to  10,000  feet.  Short  periods  of  record  prior  to  19^9 
for  these  stations  will  be  eliminated  from  the  sunmary.  For  Air  Force  stations,  the  "no  ceiling"  category 
includes  clear  and  scattered  conditions,  and  ceilings  above  20,000  feet  for  period  through  June  19W3. 

Beginning  in  July  19^3  for  Air  Force  stations  and  January  19**9  for  USWB  fluid  U.  S.  Navy  stations  the  "no 
ceiline"  category  consists  of  observations  with  less  than  6/10  total  sky  cover  fluid  those  cases  where  total 
sky  cover  is  6/10  or  more,  but  not  more  than  1/2  of  the  sky  cover  is  opaque. 


D  -  1 


ADDITIONAL  EXAMPLES 


EXAMPLE  #  4  Values  below  mlniraums  stated  In  the  table  may  be  obtained  by  subtracting  the  value  given 
in  the  table  from  100$. 

Thus,  to  obtain  the  percentage  of  observations  with  celling  <  1500  feet  and/or  visibility 
<  3  miles,  subtract  the  value  read  from  the  table  at  the  Intersection,  which  is  91-0, 
from  100.0.  The  answer  9-0  is  the  percentage  of  observations  with  ceiling  <  1500  feet 
and/or  visibility  <  3  miles. 

Likewise,  the  percentage  of  observations  with  celling  <  500  feet  and/or  visibility  <  1 
mile  is  2.6,  obtained  by  subtracting  97 .4  from  100.0. 

EXAMPLE  #5  To  find  the  percentage  of  observations  falling  within  the  two  categories  given  in  example 
above,  subtract  the  value  read  from  the  table  for  the  first  set  of  limits  from  the  value 
in  the  table  for  the  second  set  of  limits.  The  difference  will  be  the  percentage  of 
observations  meeting  the  lower  set  of  limits,  but  not  meeting  the  higher  set  of  limits. 

The  value  91 .0  read  from  the  table  at  the  intersection  of  >  1500  feet  with  >  3  miles, 
subtracted  from  97  • 4  read  from  the  table  at  the  intersection  of  >  500  feet  with  >  1  mile 
is  equal  to  6.4$.  Thus;  6.4  percent  of  the  observations  meet  the  criteria:  "ceiling  > 
500  feet  with  visibility  >  1  mile,  but  <  3  miles ;  or  ceiling  >  5 00  feet,  but  <  1500  feet 
with  visibility  >  1  mile."’ 

Since  these  tabulations • are  prepared  in  several  ways  including  by  month,  by  3-hour  groups  it  is  possible 
to  determine  diurnal  variations  of  celling  and  visibility  limits  as  well  as  probabilities  of  various 
ceiling-visibility  combinations. 
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60.71  60.7'  60.7 

60.7|  60. 7 

60.7 

6*.  7 

> 

4.8 

6.1 

61.3 

61.7 

62.1 

62.1 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.7 

62.3 

62.3 

62.3 

62.  31 

90:0 

5.- 

65.  A 

61.6 

62.2 

62.5 

62.5 

62.7 

62.7 

62.7 

62. e 

62.8 

62.8 

62.8 

62.6 

62.8 

62.8 

> 

8000 

5.1 

61.5 

63.2 

63.7 

6A.1 

6  A  .  1 

6  A  .  3 

64.3 

64.3 

64.4 

64.4 

6  A  .  A 

64.4 

6A  •  A 

6A.A 

64  •  4i 

7  CTO 

5.1 

62.2 

63. A 

6A  .  C 

6  A  .  A 

6  A  .  A 

64.5 

64.6 

64*6 

6A.6 

64  •  6 

64  •  6 

64*6 

64  •  6 

64  #  fa 

6  A  .  6 

> 

6000 

5.1 

62.6 

63.5 

6  A  .  5 

6A.9 

6A.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

6  5.2 

5CC0 

5.1 

63.5 

65.1 

65.7 

66.1 

66.1 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.5  66.3 

45T0 

5.1 

6A.1 

65.5 

66.1 

66  .A 

66. A 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

1 6 . 7 

4CC0 

5.1 

66.0 

67. a 

68.1 

68. A 

68.  A 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

> 

3500 

5.5 

65. A 

71.1 

71.8 

72. A 

72. A 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

71.8 

72.8 

72.8 

3000 

5  •  5 

78.1 

a:.  5 

ai.e 

82.5 

82.5 

82.8 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

fl  3  *0 

83.  ; 

83.0 

83.7 

> 

2500 

5.5 

83.5 

e6.3 

88.0 

89.1 

89.1 

89.5 

89.5 

89.5 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89. 8 

89.8 

eo.d 

2000 

5.5 

85. A 

68.7 

5C.8 

92.  A 

92.4 

93.1 

93.2 

93.2 

93.4 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

> 

1800 

5.5 

85.6 

P8.5 

51.1 

92.8 

92.8 

53.6 

93.7 

93.7 

93.9 

94.1 

9  A  •  1 

94.2 

9A.2 

<?4. 2 

4  A  .  2 

1500 

6  . : 

86.1 

65.7 

52.1 

9A.2 

9A.2 

55.3 

95.4 

95.4 

95.8 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

> 

1200 

6.' 

86. A 

5C.C 

52.7 

9A  .5 

9A.9 

96.0 

96.1 

9  3.1 

96.6 

96.7 

96. T 

96.9 

96.9 

97. C 

57.  J 

> 

1000 

_ 

6.  : 

Em 

KID 

EHE 

EH3 

Bin. 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.li 

> 

mm. 

5C.5 

53.3 

95.8 

95.8 

97.1 

97.2 

97.2 

97.8 

98.0 

98.21 

96.2 

98.2 

58.2 

> 

■rro 

5C.6 

53.5 

96.1 

96.1 

97.5 

97.6 

97.6 

98.3 

98. A 

98.7 

98.7 

9e.r 

58.1 

> 

ns 

I2QJ 

EITC] 

|rn 

|TQ« 

ETK! 

98.8 

UTT. 

99.1 

90.1 

99.1 

59.1 

> 

■fa 

Pro 

tin! 

I1B. 

RIC 

99.0 

99. 3| 

09.3 

99.3 

59.3 

> 

500 

6.  : 

86.8 

53.7 

96.5 

96.5 

98.1 

98.3 

tm, 

v9  •  0 

99.2 

tin 

99.5 

99.5 

99.6 

99.5 

> 

400 

6.C 

66.8 

53.8 

56.5 

96.5 

9  8.1 

98.3 

tin 

99.1 

99.3 

EEK 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

> 

300 

m 

te«33 

K*Q|1 

KFH-: 

KTH1 

9971 

tm; 

99.6 

99.  ( 

99.  T 

59. 7 

> 

200 

wm 

86.8 

96.5 

96.5 

KTW1 

KLbI 

KIW 

UK 

ILH 

99.7 

99.7 

99.8 

99.6 

> 

100 

6  • 

86.8 

5C.6 

53.8 

96.6 

96.6 

98.1 

96.4 

98.4 

99.2 

39.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

99.8 

> 

0 

6.0 

86.8 

90. 6 

53.8 

96.6 

96.6 

98.1 

98.4 

98.4 

99.2 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

IOC. 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  _ 


63C4 


USAF  ETAC 


0-14-5  (OL  1)  Previous  EDITIONS  OF  This  »0*»M  »»E  OBSOLETE 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


J 


I 


CATA  PRCCfcSSK'G  CIVISICF 
t  T  AC  .  LSAF 

ASFtVlLLE,  S.  C.  26601 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4  322C 

STATION 


K  W  AF  C  A  C  St  KCREA/SCK  AF3  K-6  52-67  FAY 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  -STATUTE  MIlESl 

CEILING  _ _ 


FEETi 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  2',! 

>  2 

>  1  Vi 

>  1% 

>  1 

>  *4 

>  5,8 

>  '■> 

>  5  16 

>  , 

>  0 

NO  CEILING 

6.6 

68. q 

5> : .  i 

5  3.5 

50.7 

5C.7 

5C.8 

5C.8 

5C.e 

50.4 

50. 9 

50. 9 

50. 4 

50.9 

5'  .9 

50.5 

> 

2O0C0 

6.5 

6C  .7 

62 . 2 

62.7 

6  3  •  C 

6  3.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63^2, 

> 

5*5 

61.1 

62.5 

63.3 

63.3 

'63.4 

63.4 

63.5 

63.5 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.61  63. t 

> 

\6000 

5.6 

61.5 

63. C 

63.5 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

66.0 

66. C 

6  A  ,«7 

64.1 

64.1 

64.11  64.1 

> 

14000 

5*6 

63.6 

65.1 

65.6 

65.9 

65.4 

6  6  •  C 

66»C 

66.fr 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66. a 

> 

12000 

5.5 

66.3 

67.9 

68.5 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.  C 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69 . 1 

> 

10000 

6.  1 

~ STTS 

ff  .8 

71.5 

TTT4 

TT74 

72. : 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

> 

9000 

6.3 

65.6 

71.3 

72.fr 

72.3 

72.3 

72.6 

72.6 

72.6 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.  d 

> 

8000 

6.3 

71.3 

73.4 

^7471 

76.6 

76.4 

76.5 

74*5 

74*5 

76.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74. 6j 

> 

7000 

6.3 

72.1 

76.1 

76.9 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.6 

75.4 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

> 

6*3 

72.5 

76.7 

75** 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

76*6? 

76.0 

76.0 

76. 0 

76.; 

76. C 

7fc  •  j 

> 

5000 

6.3 

73.7 

75.9 

76.6 

77.2 

77.0 

77.  C 

77.1 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

7  7.2 

77.2 

77.2 

77.. 

> 

“6T3 

l4*  •  5 

76.6 

77 .4 

77.8 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

7  8  • 

78. C 

78. C 

78.0 

70. ; 

78. C 

7  8.1 

> 

4000 

6.6 

76.6 

78.6 

79.6 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

80  .o 

80.0 

er,.o 

8C.0 

er.o 

8r  ,C 

60.0 

> 

6*4 

f  6 . 7 

80.9' 

P1.B 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

62*3 

82.6 

82.4 

82.4 

8  2.5 

82.5 

62.5 

8  2*5 

> 

3000 

6.5 

83.8 

86.6 

87.5 

88.1 

68.1 

88.2 

88.3 

68.3 

88.6 

88.4 

88.4 

88.5 

8b. 5 

88.5 

fc8  •  ‘i 

> 

2500 

6.5 

87.8 

90.9 

42.2 

93. 0 

9  ?.0' 

93.2 

93.3 

93.3 

"  93.6 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

> 

2000 

6.7 

85.3 

92.7 

96.2 

95.1 

95.1 

95.6 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

55.7 

> 

1800 

6.7 

84.5 

"'97;  9' 

94;  6 

“T5T3 

~95TT 

95.6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

95.5 

96. C 

96.0 

1500 

6.7 

90.2 

53.7 

95.6 

96.6 

96.5 

96.9 

97.0 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.6) 

> 

"  6.7 

90.3' 

93.4' 

95.8 

56.9 

96.9 

•9T.*5 

97.6 

97.6 

"47T4 

9  T74 

9779 

4e.d 

48.  C 

96.6 

98.0 

2 

1C00 

6.7 

90. 6 

56.0 

95.9 

97.1 

97.2 

47.8 

97.9 

97.9 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

96.4 

> 

b*  7 

90 . 5 

96.1 

96 

97  .7 

97.3 

98.0 

98.  C 

98.0 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

96. 5‘ 

96.5 

98.5 

> 

800 

6.7 

9C.5 

96.2 

96.2 

97.6 

97.6 

98.2 

98.3 

98.3 

96.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

58.8 

> 

6.7 

90.6 

96.3 

96.3 

97.6 

97.6 

98.6 

98.5 

98.5 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

600 

6.7 

90.6 

96.6 

96.6 

97.7 

97.7 

98.5 

98.7 

98.7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

59.3 

> 

6.7 

90.6 

94.5 

96.5 

"97TB 

97.8 

98.7 

98.8 

98.8 

99.2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

94.6 

99.6 

2 

400 

6.7 

9C.6 

96.5 

96.5 

97.8 

97.8 

98.7 

98.8 

98.8 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

> 

6.7 

'9TT.6 

96.5 

96.5 

97.  B 

97.8 

98.7 

98.8 

99.3 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

49.7 

99.7 

> 

200 

6.7 

90.6 

96.5 

96.5 

97.8 

97.8 

98.7 

98.6 

98.8 

99.3 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

> 

6.  7 

9C.6 

94.5 

96.5 

97. B 

97.8 

98.7 

98.8 

98.8 

99.3 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

> 

0 

6.7 

9C.6 

96.5 

96.5 

97.6 

97.8 

98.7 

98.8 

98.8 

99.3 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

100. c 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


72  76 


USAF  ETAC  JULM  0-14-5(OLI)  PREVIOUS  EDITIONS  OF  THIS  FORM  AB£  OBSOLETE 


I 


CATA  PROCESSING  DIVISION 
flAC.  CSAF 

ASFEVILLE,  N.  C.  28601 

4122C  KV.ANCAE  R I  KCP  E  A /RCK  AFS  K-fc  52-67  JljN  | 

STATION  STATION  NAM  |  MARS  “  WOS'H  j 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  _ «U _  | 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS)  "°J"  " 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


CFrllNG 

VISIBILITY  STATUTE  MILES 

Ettr. 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

rr,. 

>  2 

>  1  7 

>  I 

>  1 

>  1, 

>  5  8 

>  '7 

>  5  16 

2  0 

NC  CEILING 

5.7 

33.3 

33.3 

34.: 

34.1 

34.1 

34.2 

34.2 

34.2 

34.3 

34.3 

34.3 

?4.3 

34.3 

34.3!  34.31 

/CCOO 

b,2, 

42._f 

53.5 

43.7 

4  3,9 

43.9 

43.9 

44. C 

44.  C 

44.7 

44.0 

44.: 

44.1 

44.1 

44. L 

44.1 

> 

18000 

6.2 

53.2 

53.8 

44.1 

44.3 

44.3 

44.4 

44.4|  44.4 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

> 

16000 

6.5 

43.9 

55.5 

44.8 

45. C 

45.7 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.2 

45.2 

45.2 

45.3 

m 

mm 

55.2 

55.9 

46.3 

46  •  5 

46  •  5 

46.6 

46.6 

46.6 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

E 

mw. 

57.5 

58.1 

48.5 

48.7 

48.7 

48.8 

48.8 

46.8 

46.9 

48.9 

48.9 

49.0 

49.  C 

49.0 

49..! 

> 

10000 

7.  I 

53.8 

51.6 

52.1 

52.3 

52.5 

52.5 

52.5 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

BUB 

9000 

7.2 

OfB 

52.1 

52.7 

53.  0 

I-PD 

53.1 

53.1 

53.1 

53.2 

53.2 

53.2 

53.3 

BE 

EE 

BE 

m 

7.3 

53.7 

54.5 

55.2 

55.4 

55.4 

55.6 

55.6 

55.6 

55.7 

55.7 

55.7 

55.8 

ESI 

1  ? 

m 

7.3 

55.4 

55.4 

56.1 

56.4 

56.4 

56.5 

56.5 

56.5 

56.6 

56.6 

56.6 

56.7 

56.7 

56. T 

56.  7 

> 

6000 

BS 

55.1 

56.2 

57.  C 

|1R| 

kur 

|W| 

BlfF 

BHB 

sooo 

56.  9 

58. C 

58.9 

ftUH 

Cn 

HR! 

HR! 

> 

45G0 

7.3 

58.1 

59.2 

69.1 

60.3 

60.3 

■409-1 

E3E 

EEK 

EH13 

i-wti 

RW!! 

■  109- 

Y-IiW 

? 

4COO 

7.7 

62.8 

64.3 

65.3 

65.7 

RLBI 

65.9 

65.9 

65.9 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.  L 

66.1 

66.2 

> 

3500 

7.7 

66.5 

66. G 

69.1 

69.4 

QK] 

69.7 

69.7 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69. 9 

- 

3000 

8.2 

77.2 

79.3 

69. 8 

81.3 

ehe 

81.6 

81.6 

81.6 

81.8 

81.8 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

> 

2500 

8.5 

83.2 

85.7 

87.6 

88.41 

88.4 

88.8 

88.8 

88.8 

89.0 

89. C 

89.0 

89.1 

69.1 

89.1 

69.  1 

2000 

8.5 

86.5 

1,9.5 

91.7 

92.8 

92.8 

93.5 

93.6 

93.6 

93.9 

94.0 

94. C 

94.11 

94.1 

94.1 

94.1 

> 

1800 

8.5 

86.7 

r9.8 

92.1 

EEK 

93.2 

93.9 

S4  •  c 

94.0 

94.4 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

1500 

8.5 

87.5 

9'  .8 

93.2 

94.5 

94.5 

95.5 

95.6 

95.6 

96.1 

96.1 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

m 

8.5 

87.7 

Erg] 

EES 

BrEW»l 

96.3 

96.3 

96.9 

96.9 

96.9 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

a 

8.5 

86.  C 

91.4 

94.7 

95.4 

EhE 

Em 

96.8 

96.8 

97.4 

97.5 

97.5 

97.8 

97.8 

97.8 

97.6 

m 

K.f.E 

8.5 

83.  C 

91.4 

94. C 

EHC! 

ebe 

EfM 

fc-r-Tv: 

tutu 

EH* 

97.9 

97.9 

97.9 

E 

Kill 

8.5 

TTM 

KIH’J 

94.1 

IHP 

Em 

Eiafi 

Em 

EuC 

SUE 

RIB 

98.0 

98. q 

98.0 

m 

8.5 

88.1 

91.6 

EM] 

irn 

KTQ] 

97.2 

97.2 

97.8 

98.0 

98.0 

98.3 

96.3 

98.4 

98.4 

E 

8.5 

88.2 

91.8 

EZK 

Em 

96.0 

Em 

97.4 

97.4 

98.1 

98.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

m 

BIT* 

91.9 

94.6 

96.3 

96.3 

EHE 

97.8 

98.5 

98.61 

98.6 

99. C 

99.0 

99.1 

99.1 

E 

88.3 

91.9 

94.6 

96.3 

96.3 

EHE 

97.9 

98.7 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

m 

HE 

irn] 

||vv 

KZTC 

EZQJ 

96.4 

till. 

ETQ] 

E1:R] 

E 

in 

86.3 

Em 

ESC 

96.4 

fm! 

E'-W 

Em 

BBK 

Erf? 

BH! 

BBC 

BBC 

> 

100 

8.5 

68.3 

92.0 

94.7 

97.8 

98.0 

98.0 

98.9 

99.0 

99.0 

99.7 

99.7 

99.8 

kc.: 

> 

0 

8.5 

88.3 

92. C 

94.7 

Pro 

IBB 

97.8 

98.0 

98.0 

98.9 

99.0 

99. C 

99.7 

99.7 

99.8 

10  0.3 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS _ 71^2 


USAF  ETAC  JULM  0-14-5(OLI)  PREVIOUS  EDITIONS  Of  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 

- - —  —  —  —  »■  —  JL-^g 


I 


ff'NV) 


r/sTA  pflccFSsrc  division 

r  T  A C  »  LSAF 

ASPF.VtLLt,  N.  C.  2ee01 


*  3  2  2  C 


KhANCAt  MI  KO<(t-A/RCK  AFS  X -f- 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

52-54,56-65 , hi 


STATION  NAME 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


JLL 

MOTh 

ALL 


CEILING 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

— 

FEET) 

>  10 

>6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  2'n 

- 

>  2 

>  114 

>  1% 

>  1 

>  \ 

>58 

> 

>  5  16 

^  • 

>  0 

NO  CEIUNG 

2.4 

19.7 

2C.1 

2C.4 

2  3.5 

2  -  .5 

20.7 

2C.7 

20.7 

2C  .7 

2  9. 8 

-.9 

a 

l- .8 

?o. el  <o.e| 

- 

20000 

2.7 

24.6 

25.2 

25.5 

25.7 

25.7 

25.9 

25.9 

2  5.9 

26.0 

26.3 

2b.  . 

26.  . 

2t  m  J1 

26.: 

26.1 

> 

18000 

2.7 

24. S 

25.4 

25.7 

25.9 

25.9 

26. C 

26.: 

26.0 

26.1 

26.2 

26.2 

26.2 

2b. 2 

26.2  -6.0 

> 

16000 

2  mi 

24.9 

25.5 

25.8 

26. C 

26.0 

26.2 

26.2 

26.2 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.4, 

> 

14000 

2T9 

25.6 

26.1 

26.5 

26.7 

~26T7 

26.8 

26.8 

2c. 6 

26.9 

27.2 

27.: 

27.- 

27.  C 

27. u 

2  7. : 

> 

12000 

3.  ' 

27.4 

27.9 

28.3 

28.5 

28.5 

28.7 

28.7 

28.7 

26.8 

28.8 

28.8 

28.8 

28.0 

26.8 

<e.a 

> 

10000 

3.4 

29. e 

30.5 

30.9 

31.2 

31.2 

31.4 

31.4 

31.4 

31.5 

31.6 

71.6 

31.6 

31.6  31-6 

M.b 

> 

9000 

3.4 

30  .  1 

3C.8 

31.3 

31.5 

31,5 

31.8 

31.8 

31.8 

31.9 

U.9 

31.9 

31.9 

31.9 

31.9 

’  1  .si 

> 

8000 

3.  A 

32.2 

32  «  9 

33.4 

33.7 

33.7 

34.  r 

34.0 

34.0 

34.2 

’4.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

> 

7000 

33.: 

33.7 

34.2 

34.5 

34.5 

34.8 

34. fl 

34.8 

35.0 

35. C 

3  5.0 

35.0 

35.0 

35.  C 

35. d 

> 

6000 

m 

3  3.6 

34.4 

34.9 

35.3 

33".  3 

35.6 

35.6 

35.6 

35.8 

35.8 

35.3 

35.8 

35.8 

35. e 

.bl 

> 

5000 

3.5 

35.1 

35.9 

36.4 

36.6 

36.8 

37.1 

37.1 

37.1 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

3  7 . 41 

> 

4500 

3.6 

36.4 

37.3 

37*8 

38.2 

38. 21 

38.5 

36.5 

3e.5 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

30.7 

38. d 

> 

4000 

4.6 

41.3 

42.4 

43. C 

43.4 

43.4 

43.8 

43.8 

43.8 

44.0 

44.0 

44.C 

44.C 

44.. 

44. C 

44. 1J 

> 

5.1 

*6  •  3 

4  7.6 

46  •  3 

48.6 

48.8 

49.1 

49.1 

49.1 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.  b| 

> 

3000 

5.6 

60  .7 

62.7 

63.9 

64.9 

64.9 

65.6 

65.6 

65.6 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

66. C 

6  6.0 

> 

2500 

b  •  b 

/*;  •  6 

13mt> 

•  3 

76.8 

7  6  •  6 

7  7  •  6 

77  •  6 

7  7.8 

78.3 

76.3 

78.3 

78.4 

78. ^ 

76.4 

?  8.5 

> 

2000 

5.9 

76.4 

8C.3 

82.8 

85. C 

85.1 

86.6 

86.7 

86.7 

87.3 

87.4 

87.4 

87.6 

87.6 

87.7 

-.7.7 

> 

1800 

5.  <5 

76.6 

80.6 

83.3 

8  5.5 

85.6“ 

87.1 

87.2 

87.2 

87.9 

88.0 

88.  C 

88.2 

68.2 

88.3 

88. 3| 

> 

1500 

5.9 

78.1 

62.4 

35.5 

88.2 

88.3 

9C.5 

90.6 

9C.6 

91.7 

91.7 

91.7 

92. C 

92.0 

92.1 

92.11 

> 

1200 

5.9 

78. “5 

83.1 

86.7 

50. 1 

9c  .2 

92.7 

92.8 

92.8 

94 .0 

94.1 

94.1 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

> 

1000 

5.5 

78.8 

83.6 

87.5 

91.3 

91.4 

94.2 

94.3 

94.3 

95.9 

96.0 

96.0 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

> 

900 

5.9 

"7  FOT 

P  3  •  6 

8  7.5 

HIT 

“rrnr 

44.3 

94.4 

94.4 

46. 0 

96.1 

96.1 

96.5 

96.5 

96.7 

96.7 

> 

800 

5.9 

78.9 

P  3  •  6 

87.6 

91.6 

91.8 

94.9 

95.0 

95.0 

96.9 

97.1 

97.1 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

> 

■LIU 

nisi 

45.1 

95.3 

95.3 

97.2 

97.4 

97.4 

98.  C 

98.0 

98.1 

98.2 

600 

92.1 

95.3 

95.5 

95.5 

97.6 

97.9 

97.9 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

> 

500 

■Si 

mi.?- 

Ki LZL 

liXIL 

KFAI 

92.2 

95.5 

95.7 

95.7 

97.9 

98.1 

96.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

> 

400 

EE 

ESS 

83.8 

87.8 

92. C 

92.2 

95.5 

95.7 

95.7 

98.0 

98.3 

96.3 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

> 

300 

■fi 

79.6 

KEZL. 

uiL 

92.  r 

92.2 

95.5 

95.7 

95.7 

48.0 

98.3 

98.3 

99.4 

49.4 

99.5 

99.6 

> 

200 

EE 

79.0 

83.8 

87.8 

92. C 

92.2 

95.5 

95.7 

95.7 

98.  C 

98.3 

98.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

> 

too 

■Si 

79. C 

l£XL 

87.8 

92.  C 

92.2 

95.5 

95.7 

95.7 

98.0 

96.3 

98.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.9 

> 

0 

■ K 

79. C 

83.8 

87.8 

92.0 

92.2 

95.7 

95.7 

98.0 

98.3 

98.3 

99.4 

99. 4l 

99.6 

i:0.: 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  _ 


t*Q2 


"mass  !  -ugw,  »..v  Tg 


[rV>; 


CATA  PROCESSt-iG  C  I  V  I S ( CN 
tIAC,  LSAF 

ASFFVILLE,  h.  C.  28801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4322C 


KhANCAE  R1  KCREA/RCK  AFS  K-b 


52-54,56-66 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  STATUTE  MILES 


NC  CE'l'NG 
>  2COOO 


- - - - - - 

5.2  25.3  25. 8  26.1  26.2  26.2  26.3  26.4  26.4  26.6  26.6  26.6 

6.1  30.7  21.3  31.6  31.6  31. e  32. 0  32.1  32.1  32.3  32.4  32.4 

6.2  3<~.8  31.3  31.7  31. C  31. <5  32.1  32.  1  32.1  32.4  32.4  32.4 

6 «  ll  31.0  31.6  32. C  32. li  32.1  32.4  32.4  32.4  32.7  32.7  32.7 

6.2  31.8  32.4  32.8  32.9  32.9  33.2  33.2  33.2  33.5  33.5  33.5 


26.6  26.6 
32.4  32.4 

32.  bj  32.5 
32.7  32.7 

33.  (J  33.6 


CTTO 


6.9  37 


LTT-W>W»il 


37.8  38.2  38.3 


FH1I 


aElCgEMil 


7.2 

39.8 

4C.5 

40.9 

7.2 

40 .3 

41.3 

41.8 

SI 


44.4 

49.5 


53.1  53.3  53.3 


70.5 


78.9  79.5  79.5 
86.0  87.3  87.4 


86.7  86.0 

ee.5  90.2 


1  > 

1200 

1  * 

1000 

7  53.7  53. 
3  71.3  71. 


93.2 
94. ll  94.4 


94.4 


2  6 . 6j  <.'6.6 
32.5;  32.5- 
32.5'  32.5 
32. 6  32.3! 
33. bl  33.6| 
35 


39 

39 


wmm 


9.4  82.6  88. 2|  91.8 
9.4  82.6  88.2 


94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

^1 


m 

m 


ESI 


99. C  99. C 
99.1  99.1 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS - 


USAF  ETAC  JULM  0-14-5(011)  PREVIOUS  COITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


C*TA  PROCESSING  CIVISICN 
EIACt  US  Af 

ASHEVILLE*  N  .  C.  28EC1 

4322C  KtaANOAE  HI  KCREA/hOK  AFS  K -t  51-54,56-61  C  C I  i 

STAIlCV  STAtlOl  *»AMt  “  »»A»V  MOM"  I 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  _ AU _  I 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS)  "  “  '  ! 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY  j 


CEILING 

VISIBILITY  STATUTE  MILES 

FEET, 

b 

a 

B 

>  4 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

>  ; 

>  5  16 

>  , 

n 

2  0 

49.9 

51.5 

52.3 

52.9 

52.9 

8££IE 

53.4 

53.4 

53.7 

53.8 

b3.8 

53.6 

53.8 

5  3.9 

53.9 

mi 

iSE 

Hii 

56. A 

58.2 

59.2 

59.8 

59.9 

H«! 

C5« 

E’l^E 

■  T*FT 

14A*. 

PR 

65 . 8 

6v.  .9 

t :  .  9 

>  ) 8000 

7. A 

56.7 

58.4 

59.4 

60. 1 

6C.1 

RRf 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2 

16000 

7. A 

de 

ITnl 

EB 

m 

ESI 

HR 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

to  1  •  4 

61.4 

m 

mm 

57.5 

kgsflEl 

QKl 

mf 

ESfS3 

BW! 

nw 

WPWi 

mg 

US! 

m 

Bffi 

raff 

wnWft 

EFhh 

VSW? 

ETW 

BW 

Bail 

ETC! 

ETC 

E 

m m 

62.2 

63.3 

64.0 

64.1 

BTWT 

gmi 

WK'W< 

ETC 

ETC 

E 

Ww 

ETC! 

62.6 

63.6 

64.3 

ETC! 

KTI: 

IVJfi 

EVH* 

Hug 

fvR! 

ETC 

ETC 

ETC 

BW 

> 

8000 

BQ 

66.9 

66.9 

M-I-TV 

nk 

W5K- 

B2E 

PE 

BEDS 

|Rjj® 

7000 

bR 

DS 

nr 

67.3 

67.4 

KIP 

Be 

Be 

Be 

Be 

m 

m 

63.3 

65.8 

66.9 

67.6 

67.7 

68.2 

68.3 

68.3 

68.7 

68.7 

68.7 

68.8 

m 

STTfl 

■-T-HT 

■ml 

■i-ni 

■mi 

ivn. 

■VR 

nr 

rnr 

■vn 

69.9 

■TK! 

ESX! 

PE 

m 

mm, 

dU 

nm 

69.3 

69.9 

70.0 

KIK! 

rat 

rat1 

|22 

7C.6 

BAH? 

E 

Dll] 

PB! 

HK! 

B/W 

72.3 

72.9 

73.0 

KTC 

KTC 

US 

■HP 

KIR 

m 

bijoj 

UAI 

gjjMj 

un 

74.8 

75.5 

75.6 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

E 

■ITT 

KTWi 

BB 

I]® 

82.2 

82.9 

EBB 

83.0 

83.4 

83.4 

83.4 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

m 

8C.1 

83.5 

85.1 

86.3 

86.4 

87.1 

87.2 

87.2 

87.7 

87.7 

87.7 

87.fi 

87.fi 

87.9 

fc7. 9 

E 

81.2 

84.8 

86.7 

88.1 

88.2 

89.1 

89.2 

89.2 

89.7 

89.8 

89.8 

69.9 

89.9 

90. C 

90.0 

m 

SE 

81.3 

85.0 

86.9 

ee.4 

88.5 

89.4 

89.5 

89.5 

90. C 

9C.1 

9C.1 

PEfTHF 

E 

Sr 

81.7 

85.6 

87.7 

89.3 

89. 4 

90.4 

90.6 

90.6 

91.3 

91.3 

tffi 

BW 

ETC* 

>lf»! 

KIR 

m 

BS 

riht 

89.8 

KEPT 

KiHS 

ETC? 

DB 

91.7 

191.7 

9i. e 

91.8 

91.9 

91.9 

E 

mu 

BtB 

■TrP 

eTWm 

9C.4 

ETC 

ETC 

ETC 

92.4 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

m 

ill 

mm 

SHE 

■HE 

■HE 

9C.4 

90.5 

BK 

ETC! 

92.5 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.8 

92. £ 

.  * 

800 

8.6 

82.4 

86.5 

88.9 

90.8 

90.9 

92.3 

92.5 

92.5 

93.3 

PIP 

EHC 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

m 

700 

8.6 

■  FWI 

86.7 

KkHI 

Eflfl 

91.2 

ETC 

Pill 

93.9 

iw: 

m 

600 

8.6 

86.9 

ETM1 

tm 

91.4 

ETC 

ETC! 

ETC! 

94.3 

ETC! 

EK 

HR 

m 

500 

8.6 

82.9 

87.2 

K]  fT' 

tm. 

msw 

93.5 

msn 

ETC 

94.8 

94.8 

95.4 

95.4 

95.6 

ETC 

> 

400 

8.6 

83.  C 

87.2 

|W 

ETC 

93.4 

93.7 

ETC 

ETCs 

95.2 

etc- 

ehe 

©EKE 

EJE 

EBB 

> 

300 

8.6 

pro 

imi 

Efli 

■)W 

kik 

ETC 

muz 

KKl 

KQC 

E22L 

■Till 

ifE 

EZK 

KK 

> 

200 

6*6 

linl 

ETC 

ETC 

91.8 

91.9 

93.7 

94.1 

ETC! 

ETW! 

EaE 

ETC 

ETC 

ETC 

ETC 

> 

100 

mm 

ITBI 

p|2 

■'■LW.-l 

PUT 

94.0 

ETC! 

94.3 

95.9 

96.2 

96.2 

97. T 

97.7 

98.5 

99.2 

> 

0 

wm 

ETC! 

ETC! 

BW 

ETC! 

94.0 

Kill 

94.3 

95.9 

96.2 

96.2 

97.  r 

97.7 

98.6 

1C0.C 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _ 


USAF  ETAC  JULM  0-14-5(011)  PREVIOUS  COITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  OiSOLCTC 

—  —  —  ■  ■  ■  — —  —  — »  —  wwg 


CATA  PRCCFSSING  DIVISION 
FTAC,  LSAF 

ASNfVlLLE,  N.  C.  288C1 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY  j 


4222G  KWANCAE  ftl  KCREA/RC*  AES  K-6  51-54, 56-6;  NC  V 

STATION  STATION  NAME  VIARS  MOSIm 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

VISIBILITY  STATUTE  MILESl 

FEET) 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>_2, 

>  2 

>  l'A 

>  i% 

>  1 

> 

>5,8 

>  'j 

>  5  16 

5  , 

,0 

NO  CEILING 

A. A 

A  A  .  8 

A6.7 

A7.8 

48.2 

48.2 

48.5 

48.5 

48.5 

48.6 

48.6 

A  8 . 6 

A8-7i 

48.7 

Ab  .7 

48.7 

£ 

20000 

A. 6 

49.2 

51.3 

52.6 

53.1 

53.1 

53.3 

53.3 

53.3 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

5  3.5 

53.6 

53.6 

> 

A  •  6 

49.3 

51.4 

52.7 

53.1 

53.1 

53.4 

53.4 

53.4 

53.5 

53.6 

53.6 

53.o 

53.6 

53.6 

53.7 

> 

16000 

A. 7 

A9.7 

51.8 

53.1 

53.5 

53.5 

53.6 

53.8 

53.8 

53.9 

54.  C 

s*»:, 

5A.0 

54.0 

54. C 

54.1 

m 

Bay 

itffl 

Ki-ra 

BXI] 

mmi 

Ujffi 

UK 

55.  3 

m 

mm 

BE 

Cm 

BWy 

im 

BS 

ES 

ESj 

56.7 

m 

.V 

ATS 

54.1 

^6.5 

57.9 

58.5 

58.5 

58.8 

58.8 

58.8 

58.9 

59.0 

59.: 

59.0 

59.0 

59.0 

59.  J 

> 

9000 

4.9 

5A.A 

56.8 

58.2 

58.8 

58.  e 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

> 

8000 

5.1 

55*7 

58.2 

59.6 

QlZE 

K21E 

[T 

rarc 

BIT 

EEV li 

ITni 

fflf 

60.9 

> 

7000 

5.1 

56.3 

58.8 

60.3 

60.9 

6C.9 

BE 

BS 

BE 

BE 

61.5 

> 

6000 

bml 

5  7,1 

59.7 

61.1 

61*8 

6 1  •  8 

6  271 

62  « 1 

E77II 

R-WFi 

lift 

rat, 

rat 

Kfffi 

c2  •  3 

> 

5000 

5.1 

56.8 

61.5 

63.1 

63.7 

63.7 

64.0 

64.0 

64#  C 

64.2 

6A.2 

6A.2 

6A.2 

BE 

BE 

•  j 

m 

■SI 

64  •  0 

64  •  7 

64.7 

65.0 

65. C 

65.0 

KMi? 

on 

ivn> 

65.2 

65.2 

m 

EE 

WfWi 

67.7 

68.4 

68.4 

68.7 

68.8 

68.8 

ns. 

BE 

69.0 

> 

57* 

667  6 

■ini 

72.6 

72.6 

man 

kUk 

mtOL 

72.9 

u& 

IUk 

■m 

> 

3000 

6.1 

7A.5 

78.2 

81.8 

61.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

gf-1! 

> 

2500 

6.5 

79.6 

83*8 

86.0 

8774 

■mu 

Kira 

88.2 

8  8  •  5 

88.5 

88.5 

KUE 

88.  d 

68.6 

88.6 

> 

2000 

6.5 

81.9 

86.3 

88.6 

90.3 

KTIK 

91.3 

91.3 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91. 8 

91.9 

91.9 

> 

1800 

6.5 

TT27C 

86.4 

88.7 

BTtQJ 

Ufll 

PW1 

Em, 

|7fT' 

92. C 

72.1) 

> 

1500 

6.6 

82.5 

87. C 

89.4 

91.2 

gim 

urn 

WtW-i 

Im! 

IrW.-! 

92.9 

93.0 

> 

67* 

82.7 

87.2 

89.6 

91.5 

9176 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

Kira 

93.3 

> 

1GGG 

6.6 

83.1 

07.7 

90.2 

92.1 

92.2 

93.7 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

EuE 

> 

67* 

■  Era 

isytF’y 

KLn9 

mm 

K^ni 

Kira 

> 

800 

6.6 

83.2 

87.9 

90.5 

92.4 

92.5 

93.6 

BfF 

■AUi 

UK! 

EfiS 

> 

6.6 

83.2 

87.7 

9C.5 

92.5 

92.6 

MFti 

KIWI 

ELFR 

KIT*: 

|IK 

■iu 

> 

600 

6.6 

83.2 

87.9 

90.5 

92.5 

92.6 

EE 

EE 

kiTi! 

K3E 

HAUi 

m 

500 

■UZJ 

83  .A 

OB  •  1 

mm. 

KUL 

94.2 

94.4 

94.4 

95.1 

95.2 

95.2 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

1 

400 

mm 

83. A 

88.1 

90.8 

92.9 

92.9 

gir»i 

glTTl 

94.4 

95.4 

95.5 

EZE 

gTfCl 

EZZ3 

EES 

> 

300 

80*1 

K1£L 

bxcl 

aim 

96#  6 

Bin. 

Bin. 

bus: 

KlAj 

> 

200 

mm 

83.  A 

88.2 

90.8 

93.0 

93.1 

94.6 

96.0 

96.2 

96.2 

96.9 

EE 

> 

■ay 

imi 

93.1 

CTW1 

94.6 

96.1 

96.3 

96.3 

97.4 

97. A 

97.7 

98.5 

> 

0 

mm 

93.1 

94.6 

96.1 

96.3 

96.3 

97.4 

97.4 

97.9 

100.^ 

USAF  ETAC  JULM  0-14-5(OL1)  PREVIOUS  COITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


6*58 


! 


CAT*  PROCESSING  DIVISION 
ETACt  OSAF 

ASEiEV  ILLE  t  N.  C.  28801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


43220 


K  Vi  A  N  C  A  E  R  1  KGREA/RCK  »FS  K-6 _  5  1 ,  S  3- 5  A  ,  5b-66 

SIA  flOX  NAME  -  -  ^  — 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


ce: 

ALL 

AS  1 1  4  ' 


CF 

I1ING 

FEET 

VISIBILITY  STATUTE  MILES ■ 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  2' 3 

>  2 

>  i'.j 

>  1*4 

>  ) 

>  ¥4 

>58 

>  'i 

>  5  16 

UT 

^771 

NO  CFIIING 

A. <3 

52.6 

54.2 

54.7 

55.0 

55.C 

55.1 

55.1 

55.1 

35.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

5.2 

56.8 

58.6 

59.1 

59.4 

59.4 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

> 

18000 

5.3 

56. 91 

58.7 

59.2 

59.6 

59.6 

59.7 

59.7 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

59. E 

59.8 

59.8 

59.0 

> 

160C0 

5.3, 

57.1 

58.9 

59.4 

59.8 

59.8 

59.9 

59.9 

59.9 

6C.C 

60.0 

6C.C 

to.c 

6v  •  C 

6C.C 

60." 

> 

14000 

5.3 

57.9 

59.7 

6C.3 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

6C.7 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60  •  6 

6  C  •  G 

60.8 

12000 

5.3 

58.8 

60. 7 

61.2 

61.5 

61.5 

61.7 

61.7 

61.7 

61.8 

61.8 

61. B 

61.8 

61.8 

61.6 

61.8 

> 

10000 

5.5 

6C.1 

62.1 

62.6 

62.9 

62.9 

63.1 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

9000 

BIT 

FY>TH 

■MU 

irn: 

■HE 

Pro 

Pro 

Pro 

pro 

pro 

Bx IE 

BHE 

■He 

PFE 

63.5 

m 

KS 

61.5 

64. C 

64.6 

64.9 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

bk 

EQI 

BE 

pro 

EC 

■tie 

64.4 

65.0 

65.3 

65.3 

65.5 

65.5 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

Biro 

m 

5.7 

63.1 

65.4| 

66. 0 

66. 4l 

66.4 

66.6 

66.6 

66. 61 

66.7 

66.7 

66.7 

m 

64.6 

66.9 

nlv 

iTro 

Pro 

68.2 

68.2 

tiro 

68.2 

68.2 

Pro 

Pro 

m 

BS 

65.4 

67.7 

68.9 

68.9 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

in 

E 

EC 

HIE 

70.6 

UK 

71.8 

71.8 

,72.0 

72.0 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

1  72.1 

72. L 

E 

5.e 

71.5 

74.5 

liTf 

75.8 

75.8 

■Mi 

B7TE 

■ZTO 

*W- 

K7M 

■IQ 

E 

nil 

6.0 

80.6 

83.6 

EUL 

■  TTO1 

■UP 

BTTE 

PTU 

PTE 

PTE 

PTE 

■TtBI 

E 

mm 

84.9 

88.4 

H>f9* 

Hitt 

EFTO 

tiro 

pro 

pro 

HU 

pro 

KIRj 

pro 

91.8 

91.8 

1 

LIU 

Er 

87.7 

9*. 5 

Pro 

PTE 

PIE 

BTTE 

dE 

PIT 

kk; 

lUf 

Bv® 

95.6 

95.7 

E 

6.6 

87.8 

91.7 

BI w 

fc-LW 

94.8 

tiro 

95.6 

95.6 

95.8 

95.9 

Biro 

kin* 

E 

6.6 

88.4 

92.4 

ETW 

Pro 

95.8 

Pro 

96.8 

96.8 

97.1 

97.1 

Ufli 

EuE 

Es 

Pro! 

PS 

E 

BE 

■iTO] 

K.F-W’ 

tin-, 

H&J 

roxni 

EEQ1 

pro 

pro 

97.4 

97.4 

97.6 

97.7 

97.7 

E 

Bn 

1™ 

Pro 

BlP 

pro; 

UISloE 

PTE 

98.3 

98.3 

98.5 

IBB 

98.5 

98.6 

E 

■1F11 

BbkTO*] 

95.0 

96.6 

96.7 

97.9 

97.9 

pro 

Biro 

Biro 

Biro 

98.5 

PR 

E 

blh 

95.0 

96.7 

96.7 

97.9 

97.9 

pro: 

BITE 

PTC 

98.6 

Bw 

IlR! 

> 

700 

6.6 

■1H-1 

BJHj] 

roi-w» 

EQ£ 

HHJ 

pro 

PIC 

pro 

pro 

Biro, 

Biro 

pro 

98.8 

> 

600 

6.6 

B1H! 

Pro 

EJE 

PTE 

Pro 

CHs 

Kiro 

PTC 

PTE 

PTE 

PTE 

IBWi 

PIP 

98.0 

> 

500 

DE 

■UP 

iM 

96.8 

B7TO1 

98.1 

mt 

pro 

Biro 

Biro 

Pro 

Kiro 

Alro 

> 

400 

Wat 

■■iro; 

BB 

96.8 

BuT 

98.1 

rouC 

Pro 

Biff1 

Pro 

Biro 

ITff 

cm 

cm 

2 

300 

BE 

88.9 

EBay 

95.2 

KTW 

BTTO1 

rorm 

98.2 

Biro 

Biro 

BITE 

98.8 

99.0 

99.0 

EETO 

pro 

> 

200 

ns 

88.9 

Kuj 

95.2 

m 

CKj 

BTTE 

98.2 

PTE 

CTE 

ESC 

98.8 

99.1 

99.1 

Er 

cm 

> 

100 

kze 

88.9 

93.1 

96.8 

96.9 

roiwi 

ktTO 

Biro 

Biro: 

BUT] 

pro 

BE 

> 

0 

Wat 

88.9 

93.1 

BUE 

96.8 

96.9 

KIWI 

BIB 

BITE 

Pro 

Pro  ] 

PTE 

cm 

Biro1 

iwro 

TOT  At  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _ ^  194 


USAF  ETAC  JUL64  0-14-5(011)  PWCVIOUS  EDITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


1 


&?, 


I 


CATA  PRCC8SSI6C  DIVISION 

FT4C.  tSAF 

ASH8VILLE,  N.  C.  2860 

CEILING 

VERSUS  VISIBILITY 

A?21;C  KhANCAE  R1  KCRFA/KCK  AFS  K -6 

STATION  STATION  NAME 

52, 5A 

JAN 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 


CEILING 

VISIBILITY  [STATUTE  MILES) 

FEET. 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  2'h 

>  2 

>  11 h 

>  1% 

>  i 

>  3/a 

>  5.8 

>  'i 

>  5  16 

>  4 

>  0 

_ 

um 

60.8 

n»n 

ME 

aw* 

■-T4* 

WF.fa.WfT 

■74* 

nar 

m 

1-HB 

EMI' 

rat 

EBB 

I at 

l«t 

d E 

EE 

nf^ 

■MV! 

g.yw.] 

E4IIj 

fUli 

tin 

im 

Bail 

mat 

mu 

■va, 

■m 

6  5.7 

65.7 

m 

r*AI 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

EHi 

EEHS 

B 

67.1 

07. 1 

> 

14000 

1 1  -  2 

urn 

KIWI 

68.5 

|1R 

HA: 

flfl. 

I17V 

ua 

68.5 

■VW 

us 

68.5 

68.5 

> 

12000 

11.2 

6A.3 

68.5 

69.2 

69.2 

Eft 

wm 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

> 

10000 

11.9 

sm 

69.9 

■14* 

man 

man 

Ms 

■14* 

1WB 

man 

■0X1 

mac 

7C.6 

■HE 

70.6 

1  Z  mb 

> 

9000 

11.9 

66. A 

7C.6 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

Eat 

71.3 

Enf! 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

> 

8000 

UXL 

67YF 

77.C 

ua 

imi 

tm 

mat 

mat 

ua 

mat 

KRI 

■Wi 

■WTli 

Ha 

ua 

> 

7000 

)1. ’ 

67.8 

72.7 

73. A 

mlW i 

EES 

73. A 

73. A 

73. A 

73.4 

UR] 

HE 

HE 

US 

Kbe 

m 

■mi 

73. A 

ua 

7^.4 

E£K 1 

:feS; 

UK' 

■ir: 

|HC 

■m1 

73.4 

BIS" 

m 

7A.1 

7A.1 

7A.1 

KZBj 

BSD 

Eaf 

BP 

fall 

fan 

74.1 

WtW 1 

> 

4500 

II.  9 

69.2 

7T7 1 

74.8 

KU£ 

U& 

7A.e 

tlQ] 

ilW 

mm 

Kf£ 

HR 

74.  w 

7A.S 

7A.fi 

* 

4000 

11.9 

75.5 

81.1 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

iESE 

im 

rat 

HR! 

Eft 

82.5 

■  MS! 

82.5 

1 

ESHlJ 

I1H- 

■  -LW- 

6  6  •  C 

1T-TO 

it.to 

f-ITIi 

IT-TI, 

ins 

■ia 

BTrii 

E 

9C.9 

Im 

he 

KuE 

BQf 

fit 

> 

ST.  A 

U( 

ua 

mat. 

“9377 

Hrv 

iBik: 

9A.A 

K13XJ 

KITT 

KIR' 

> 

2000 

11.9 

83.2 

88.8 

93.7 

93.7 

96.5 

KU£ 

97.2 

97.2 

EE 

tm 

> 

1800 

83.2 

BiLBL 

93.0 

ua 

Km. 

96  •  5 

E'llT 

97.2 

mat 

muL 

im 

lift 

> 

1500 

83.2 

86.8 

93. C 

93.7 

96.5 

EES 

99.3 

Lift 

BBS 

ES 

> 

11.9 

83  •  2 

im 

93.0 

9317 

■m 

U2L 

96.5 

96.5 

97.2 

Lift 

■  11* 

mat 

KUE. 

> 

1000 

11.9 

83.2 

88.8 

93. C 

93.7 

93.7 

96.5 

96.5 

96.5 

97.2 

99.3 

99.3 

99.3 

rat 

> 

1  I  i  9 

V3.V 

"88. 8 

93.  ? 

93.7 

93.7 

MTV. 

96.5 

mat 

97.2 

99.3 

99.3 

94.3 

■tft 

Kirt 

> 

800 

U  •  9 

83.2 

88.8 

Km] 

93.7 

96.5 

96.5 

96.5 

97.2 

Eft 

99.3 

99.3 

rtrrj 

IUL 

f-r.w.1 

■it* 

nw 

kits: 

99.3 

99.3 

88.8 

EZS 

tuti 

EES 

KITS: 

BS 

99.3 

99.3 

KU 13 

88*0 

UflS 

93.7 

93TT 

mat 

E-r-ra»j 

K2*K 

&H9I 

99.3 

im 

W'fW 

400 

11.9 

83.2 

68.8 

93. C 

93.7 

93.7 

96.5 

99.3 

!wn»i 

Btti 

11.9 

03*2 

00*0 

93.0 

93*7 

93.7 

96.5 

96.5 

mat 

97.2 

“9977 

11>«' 

w»a; 

> 

200 

11.9 

83.2 

88.8 

93.0 

93.7 

93.7 

96.5 

96.5 

96.5 

97.2 

99.3 

99.3 

10C.0 

10C.C 

1C0.0 

ii 

■inj 

93.0 

93.7 

93.7 

MTV: 

96.5 

99.3 

Lift 

IWw 

■ 

93. C 

93.7 

93.7 

96.5 

96.5 

99.3 

99.3 

!fH! 

tOIAl  NUMBER  OF  OtSERV ATIONS 

USAF  ETAC  JUL*M  0  -  14-5  (OL  1 )  PREVIOUS  COITIONS  OF  THIS  FORM  *«E  OBSOLETE 
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t 


CATA  PROCESSING  CIVISICS 

hac.  l  saf 

ASHtVIllf,  N.  C.  26601 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4322C 


KSANCAE  R I  KCREA/ROK  AFS  K-6 

SIAtlOS  STATION  SAMI 


Jfif 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MOST- 

.?:e- . 


ct 

Hi  NO 

VISIBILITY  .STATUTE  MILES 

FEETi 

a 

>  6 

B 

a 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

>  '* 

— 

>  5  16 

:o 

■a; 

A3. 7 

49.4 

51.9 

52.5 

52.5 

EH: 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

wu 

Hr 

HP 

S-LWi 

KW 

M-H-j 

nw 

cm 

111 

HE 

HE 

59.5 

59.5 

59.3 

59.5 

59.5 

m 

mrr 

49  .A 

55.7 

56.2 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

59.5 

59.5 

55.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

m 

Iff 

49.4 

55.7 

58.2 

BIF 

58.9 

58.9 

58.9 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

m 

K 

k«Qjj 

iiagQj 

HV' 

EQE 

cm 

61.4 

61.4 

61.41 

■ 

Iff 

ET*ni 

CWl 

fm! 

CPE! 

Cm 

Imi 

HE 

Bw! 

cm 

cm 

m 

HE 

6c.a 

HP 

EE 

RSI 

HP 

cn 

cm 

Bn 

EE 

EH3 

HE 

E 

mm4 

iwi 

rar 

63.3 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

m 

7.6 

54.4 

HE 

65.8 

65.8 

65.8 

66.5 

66.5 

66.5 

un 

66.5 

mn 

m 

7.6 

54.4 

62.7 

fTJfi 

HE 

ITnl 

65.8 

65.8 

65.8 

66.5 

66.5 

66.5 

67.1 

67.1 

67.1 

67.  i 

m 

is 

54.4 

62.7 

65.2 

65.8 

ivm 

iimj 

CTP 

cm 

cmi 

cm 

cm 

67.1 

67.1 

E 

If 

WTW 

ImT 

■-ITVI 

66.5 

mi 

HE 

cm 

cm 

cm 

cm 

■mi 

67.7 

o  7 . 7 

m 

-  9 

7.6 

55.1 

63.3 

65.6 

ESE 

cm 

QQ] 

cm 

cm 

■m 

HQi 

cm 

E 

7.6 

59.5 

66.4 

70.9 

UK 

■TW] 

BE! 

um 

uw 

HE 

■m 

cm 

CHI 

cm 

cm 

m 

m B 

■mi 

ffiw 

■mj 

74.7 

74.7 

UQi 

77.2 

77.2 

77.2 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

E 

HE 

Pn-I 

■mi 

muL j 

Imi 

79.7 

79.7 

Cm 

HE 

82.9 

82.9 

82.9 

84.2 

64.2 

64.2 

84.2 

E 

66.7 

wrm 

88.6 

88.6 

88.6 

91.8 

UK 

CM 

93.0 

E 

MW 

khe 

HR1 

68.6 

IIW 

khe 

92.4 

92.4 

92.4 

95.6 

BIB 

cm 

BIB 

HE 

HE 

E 

HE 

7A.7 

91.1 

dE 

■Pm 

fcMEI 

K1W 

|]F 

Km 

KTJT 

HE 

E 

iff 

74.7 

Cal 

IBB 

un 

HE 

Pro 

BE 

Pro 

IB 

cm 

KWH 

BW 

cm 

KTW1 

E 

|Q 

85.4 

88*6 

Lin 

91.8 

yro 

93.0 

93.0 

96.2 

96.2 

uro 

98.1 

|tHj 

uni 

E 

Bill 

HE 

85.4 

88*6 

91.1 

91.8 

Cm 

93.0 

93.0 

96.2 

96.2 

Pff 

99.1 

PHI 

urn 

> 

HE 

74.7 

cm 

88.6 

Jiff 

91.8 

93.0 

93.0 

mim 

Hff 

ETW] 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

> 

Kill 

HE 

74. 7 

o*i 

68.6 

cm 

91.8 

93.0 

Pro 

93.0 

HE 

cmi 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

> 

700 

HE 

74.7 

cm 

88.6 

urn 

91.8 

93.7 

93.7 

93.7 

96.8 

96.8 

96.8 

98.7 

98.7 

98.7 

96.7 

> 

600 

HE 

74.7 

Em! 

88.6 

dh 

91.8 

HE 

■  *m 

He 

97.5 

97.5 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

> 

HE 

fm 

imi 

88.6 

91.1 

91.8 

93.7 

|Mj 

Effij 

97.5 

cm 

uro 

fl*ro 

n.f.m 

iwro 

> 

em 

HE 

KZVC 

CJE 

88.6 

Bn1 

91.8 

93.7 

llnl 

Imi 

97.5 

uro 

uro 

(e® 

IWM 

E 

E!vE 

:HE 

ua 

Cm 

■ITT 

un 

HE 

cm 

|lKj 

K5J|i 

97.5 

iiro 

[THE 

iwjro 

I-MT« 

PStH! 

E 

EM 

iff 

74.7 

Cm 

88.6 

WlW 

91.8 

Em) 

Imi 

aim 

97.5 

cm 

I’l’TO 

iwro 

E 

HE 

74.7 

cm 

CW 

KIVU 

91.8 

Effij 

|Mj 

KAQl 

97.5 

97.5 

ILF 

100. c 

100.0 

rSJF 

E 

m 

HE 

74.7 

■  IK! 

WlW 

cm 

91.8 

HE 

cm 

cm 

97.5 

97.5 

Imi 

pTTw! 

Tw*m 

IM&S& 

USAF  ETAC  JUL64  0-14-5(011)  PREVIOUS  tOHIONS  OF  THIS  FORM  ARI  OBSOLETE 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


158 


C4T«  PROCESSING  CIVISICF 
ETAC.  LEAF 

ASFEV11LE,  N.  C.  26801 

A  322C  KWANCAf  RI  KOREA /RCK  AFS  K-t 

STHTiON  STATION  NAME 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


i2,5A-‘;5,57-6? 

TEARS 


J  uh 


I 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


C6UING 

FEET 

VISIBILITY  (STATUTE  MllESi 

rrr 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  Ti 

>  2 

>  1  Vi 

>  1% 

>  I 

>  Ji 

>58 

>  ’» 

>  5  16 

a  - 

NO 

CEILING 

l.e 

57.5 

55.1 

59.9 

6  3.8 

6C  .8 

60.8 

6  0  •  6 

60.8 

6C.9 

60.9 

60.9 

63.9 

60.9 

6  C  .  9 

6-3.9 

> 

20000 

l.a 

59.? 

61.0 

62.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

> 

1.8 

55.3 

6l.fi 

62.1 

63.1 

63.1 

6  3.1 

63  .  I1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

6  3.  l' 

> 

16000 

1.8 

55. A 

61.1 

62.2 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

> 

uooo 

l.b 

55.5 

61.8 

63  •  1 

6A  •  1 

6A.I 

6  A  .  1 

6A.1 

6A.1 

6  A  •  1 

6A.1 

6  A  •  1 

6  A  .  1 

6A.1 

6A.1 

6A.  1 

> 

12000 

1.8 

60.  A 

62. A 

63.7 

6  A  .  7 

6A.7 

6  A  .  7 

6  A  .  7 

6A.7 

6A.8 

6A.8 

6A.8 

6A.8 

6A.S 

6  A  .  8 

6A.8| 

> 

10000 

1.8 

61.8 

63.7 

65. A 

66. A 

66. A 

66. A 

66. A 

66. A 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

> 

9000 

1.8 

62.0 

63.9 

65.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

> 

8000 

1  •  8 

6  3  •  6 

65*5 

67  •  2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

68. A 

68. A 

68. A 

68. A 

66.4 

68. A 

68.  A 

> 

7000 

1.8 

63.7 

65.7 

67. A 

68. A 

68. A 

68.  A 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

c  8  •  6 

> 

1  •  8 

6  3  »7 

65.9 

6  7.7 

68.7 

68.7 

68.7 

6  8  •  7 

68  •  7 

68.8 

68  •  a 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

> 

5000 

1.8 

65.1 

67.6 

69.6 

70.7 

70.7 

73.7 

70.9 

7C.8 

7C.9 

1C.  9 

7C.9 

70. 9 

73 .9 

70.9) 

70.9 

m 

MB:! 

R-l-TO 

■  TTVl 

BISi 

Kin 

IHj 

mimi 

mkw*i 

HR 

inn 

1 -JK-j 

Dl 

|H£ 

B 

67.6 

7C.7 

72.9 

7A.0 

EiWI 

Bff 

KZS3 

H7W 

IZFff 

■ZEE 

EBB 

UK 

> 

■m 

ELEK1 

■&2X 

W-H-’ 

U2£ 

tlifL 

■raw 

> 

3000 

fls 

79.0 

83.3 

86.6 

88.1 

88.1 

■TIB 

■MB 

EBB 

prtc 

> 

2500 

mro!. 

■  m-i 

Kim 

92.5 

92.5 

ua 

93 .5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

> 

2000 

82.3 

87.6 

92.2 

95.2 

95.2 

96.5 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

1800 

■•mi 

llffl 

KT-ET-l 

KLfT-l 

mu 

•3.  ; 

g-rw.i 

> 

1500 

82.6 

87.9 

92.9 

95.9 

95.9 

ESC 

mu 

Bifi 

BIB 

EBB 

is 

> 

KHf-1 

■tni 

K1T9I 

K1T9I 

97.5 

ELM*! 

KXJIS 

mrm 

98.2 

98.3 

> 

1000 

EG 

82.7 

88.6 

93.6 

96.7 

96.7 

98.2 

EKj 

nifi 

IQS 

> 

92*7 

88*6 

93.6 

Kim 

96*7 

98.2 

98.3 

98.3 

98.8 

98.8 

98.8 

99. C 

99.0 

m 

2.: 

82.7 

8  G  •  6 

93.6 

96.7 

96.7 

98.2 

EES 

DIE 

etc 

ETTC 

EOF 

m 

VTVI 

ItHI 

ii;rri 

98.2 

BXK! 

ETK] 

IHli 

m 

Baa 

98.2 

BE 

BE 

BK 

■ 

82.7 

88.6 

93.6 

96.7 

96.7 

9  G  •  2 

UiU 

LLXL 

mil 

ua 

lUfi 

E 

B81 

82.7 

88.6 

93.6 

96.7 

96.7 

98.2 

98.6 

98.6 

98.9 

99. C 

99.  c 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

> 

82  *7 

8  8  •  6 

9  3  •  6 

? 

96*7 

Kim 

98.9 

99.0 

99.3 

99. A 

99. A 

99.8 

99.8 

> 

Boa 

82.7 

88.6 

93.6 

96.7 

96.7 

98.2 

98. A 

98.6 

98.9 

ESQ 

KTW3 

KL-Ptl 

99. A 

99.8 

EEZE 

ms 

o2  *7 

88*8 

93.6 

96.7 

96.7 

98.2 

j&j  Fvl 

KLQ1 

99.6 

100.0 

E 

WPm 

82.7 

88.6 

93.6 

96.7 

96.7 

98.2 

EB 

99.6 

100.  c 

Hffl 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


1302 
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USAF  ETAC  JUL64  0-14-5(011)  PREVIOUS  EDITIONS  OF  THIS  FOBM  ARC  OBSOLETE 


mx  nap'iff 


L*BM 


I 


CATA  PPCCESSI6G  CIVIS1C6 
f  T  AC  »  CSAf 

ASHEVILLE,  N •  C.  268C1 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


A  4  2  2C  KkiANCAF  R  I  KCPEA/ROK  AFS  K-6 

STATES  STATION  SAME 


52. 54-55,57-67 

<  EARS 


JAN 

vOs’*. 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


5CC-i  1  . . 

•«j»s  ..  >  ■ 


VISIBILITY  STATUTE  MILES 


FEET 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>2- 

>  2 

>  r. 

>  i  4 

>  i 

> 

>53 

> 

>  5  16 

>  , 

>  0 

NO 

CEilINO 

4.4 

54.6 

56.3 

56.6 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

3  7.3 

2L00G 

4.6 

59.4 

61.1 

61.6 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62*3 

63.3 

62.3 

62.3 

62.3  1 2.3, 

> 

18000 

A. 8 

59.6 

61.3 

61.9 

62.5 

62.5 

62. 51 

62.5 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62 .6 

62.6 

> 

16000 

A. 8 

59.6 

61.5 

62.  C 

62.6 

62.6 

62,6 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

o2 . 7 

62.7 

> 

14000 

A. 6 

bC  m2 

62.0 

62.6 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

12000 

4.-3 

61.4 

63.3 

63.9 

64.5 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64 . 6l 

> 

10000 

A. 9 

63.1 

65.5 

66.0 

66.6 

66.6 

66.6 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

9000 

A. 9 

63.3 

65.7 

66.3 

66.9 

66.9 

66,9 

67.'- 

67. C 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

> 

8000 

A. 9 

64.7 

67.2 

67.8 

68.4 

68.4 

6  8  •  ^ 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

> 

7000 

A. 9 

65.1 

67.6 

68.2 

68.9 

68.9 

68,9 

69.0 

69.0 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

> 

6000 

a  he 

65.3 

67.8 

68.4 

69.1 

69.1 

69.1 

69.3 

69.3 

69.3 

69.4 

69.4 

69. 4( 

6<?.4 

69.4 

69.4 

> 

5000 

KKI 

65.6 

68.2 

6  8  •  8 

69.5 

69.5 

69.5 

69.6 

69.6 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.6 

69.8 

> 

4500 

9 

69.3 

7C.C 

■liQ 

rats 

■IjFC 

■QP 

SkAgg 

■IflS 

4000 

mm 

71.9 

72.6 

72.6 

72.6 

Pm 

IHb 

■mi 

Iml 

ErlE 

Ihv 

KEK 

> 

3500 

69.6 

72.9 

74.2 

74.9 

74.9 

74.9 

urn 

mvm 

niF 

■og 

> 

3000 

78.6 

e3.c 

84.7 

85.8 

85.8 

86.1 

BTm 

BrW1 

iijr 

ItlC 

B3m 

> 

2500 

83.2 

88.2 

90.3 

91.6 

91.6 

92.2 

92.4 

92.4 

92.8 

92.9 

PM 

KrfclKr 

> 

2000 

84.8 

9C.6 

9  3.2 

95.3 

95.3 

96.2 

96.4 

96.4 

97.3 

97.1 

PM 

PIP 

IVK 

KUE 

> 

1800 

mm 

rat) 

95.6 

95.6 

96.5 

96.7 

96.7 

97.3 

97.4 

97.4 

PR 

PM 

Pm 

> 

1500 

BE 

EfS! 

96.2 

96.2 

97.1 

97.3 

97.3 

98.0 

98.2 

98.2 

ItH! 

Pro 

> 

1 200 

5.5 

85.2 

91.2 

94.2 

96.5 

96.5 

97.5 

97.8 

97.8 

98.5 

98.7 

98.7 

MIPT. 

EE  E 

> 

1000 

5.5 

85.4 

91.5 

94.5 

96.8 

96.8 

97.9 

98.2 

98.2 

98.9 

99.2 

99.2 

Bln-: 

PM 

> 

900 

5.5 

85.4 

91.5 

94.5 

96.8 

96.8 

PR] 

KQE 

KTW3 

> 

800 

5.5 

85.4 

91.5 

94.6 

96.9 

96.9 

Pro 

ffW 

BIB 

BIB 

Elm 

EEro 

H-Mr 

tnc 

fnc 

FTm 

> 

700 

mm 

85.4 

91.5 

94.6 

KQ£] 

KljAi 

HPT 

98.2 

99.3 

|LQj 

mat; 

KIW- 

PR 

> 

600 

BE 

85.4 

91.5 

94.7 

IlflJ 

IkTWj 

me 

98.4 

99.2 

PM 

BK 

EEB 

BK 

PTro 

> 

500 

mm 

PM 

PM 

98.2 

RfcX] 

PR 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

> 

400 

m 

MH-i 

Pm 

98.2 

Enr 

KTpT 

EH 

EEK 

ESC 

99.8 

99. a 

99.8 

99.8 

> 

300 

mm 

gam 

PM 

UM 

mrm 

IUL 

98.5 

99.2 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

> 

200 

BE 

HKi 

Pm 

94.7 

■iff! 

98.5 

98.5 

99.2 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

> 

100 

KE 

WVK\ 

pm; 

BM 

PM 

PM 

PM 

IWjPi 

1CC.C 

Its™ 

- 

0 

BE 

btic 

PM 

PM 

Kill] 

BIB 

FtpC 

BIB 

ETro 

EHE 

iwro 

1CC.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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1301 


DATA  PROCESSING  DIVISION 
f  I  A  L  ,  U  S  A  f 

A  S  HE  V  ILLEt  iv.  C.  .<  E  8  C  1 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4  ;  2  -  0 

STSTlO* 


KtaAKCAC  RI  KCPEA/RCK  AFS  K-6 

ststios  SAME 


52,56-55,57-67 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  statute  miles 


!2C.~-la;  ; 

“Ojas  .S': 


65.3  65.3  65.3  65.3 


31  66.81  67. C  67.2  67. C  67.0  67.0 


6  7C.7  70.7  70.7  70.7 


lEKEbZEExSExSEZEKSEEux! 


67.3  67. C  67. 


67. C 

1  67.0  67. J 

>  8000 

a  7ooo  ;  1C. 61  71. S|  72.01  72.21  72.31  72. 31  72.6 


>  4000  1C. 6  72.1  72.3  72.6  72.5  72.5  72.7  72.7  72.7  72.7  72.8  72.6  72.9 

>  iooo  n.6l  72.8  73.0  73.2  73.3  73.3  73.5  73.5!  73.5  73.6  73.7  73.7  73.7  73 


m 


87.6 


11.11  91. SI  S3. 61  95.31  95.61  95.71  96.21  96. 6  96.6  97.6  97. 5  97.5  97. 


E-itl 


11.3  92.8  96.3  96.  21  96. 7i  96.8  97.6  98.0 


9.31  99.5;  99 


11.31  92.81  96.31  96.21  96.7|  96.8  97.6  98. C  98.0!  99. C  99.1  99.1  99.3  99.3!  99.5!  99 


99.0  99.1)  99. Ij  99. S  99.31  99. 5l  99. 


JKmJKUlil 


JftXfUKLZUI 


96.8 

97.6 

98.0 

98.0 

iKim 

KLB1 

aO 

o 

• 

97.7 

98.1 

98.1 

IU7U 

UOl 

98.2 

“9877 

96.9 

97.8 

98.2 

98.2 

IKIAJ 

977ff 

98.2 

ELK 

96.9 

97.8 

98.2 

98.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

99.91 

99.2 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

99.911 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


CfiTfl  PrfCCES'lKC  ClVlSlCN 
f  T  AC,  C$AF 

ASHEVILLE,  N.  C.  ?  8fC  I 

4323C  KhANCAE  St  KCP64/RCK  AES  K-l 

ST»t>OS  STATION  KAMt  "  V(ABS  MONTH  i 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  17Q ;  } 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS)  '  j 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

•32,54-55.57-67  _  J  A  i\ 


VISIBILITY  STATUTt  MILES 


Cf.iNO 


FEET 

>  to 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  ?•> 

>  2 

>  1  ’  7 

>  r« 

>  1 

> 

>  5  16 

-  • 

>  0 

NO  CEHINC 

5.0 

56.1 

56.7 

6  6.6 

56.6 

56.6 

56.9 

5o.6 

56.9 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.9 

56.9 

36.9 

~ 

2000C 

6,5 

6i,J 

63,8 

64jl 

64,1 

64. 1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

m 

mm 

S3 

liW 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

m 

Rn 

iini 

ItlB 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

> 

14000 

6.5 

64.1 

64.7 

64.9 

64.6 

JTTVJ 

64.9 

gPSa 

64.6 

i4.9 

12000 

6.5 

65.3 

65.9 

66.1 

66.1 

■Jffl 

frWJ 

66^ 

Kin 

66.1 

66.1 

> 

10C  00 

6.6 

67.3 

67.9 

68.1 

68.1 

dK 

dfll 

EHJ 

EH] 

68.1 

■mi 

Bin 

68.1 

9000 

6*6 

67.6 

68.3 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

> 

Or  ,0 

6.6 

68. P 

66.5 

66.7 

66.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

66.7 

69.7 

69.7 

66.7 

66.7 

> 

70 00 

6.6 

66.1 

66.8 

7C.C 

7C.2 

70.2 

7C.2 

70.2 

7C.2 

7C.2 

70.2 

72.2 

7C.2 

7C.2 

7C  •  2 

7  C  .  2 

> 

6000 

6.6 

66.7 

70.4 

70.7 

7C.8 

70.8 

7C.8 

70.8 

7C.8 

7C.8 

7C.8 

7C.8 

7C.8 

7C.8 

70. 0 

70.8 

> 

5000 

6.6 

70.8 

71.6 

71.9 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

_  72*3 

72.3 

> 

4500 

6.6 

71.2 

72.  j 

72.4 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72. 7 

72.7 

72.7 

> 

4000 

6.7 

73.4 

74.3 

74.6 

75. C 

75. C 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

> 

3500 

6.8 

75.3 

76.3 

76.7 

77.1 

77.1 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

- 

3000 

7.1 

84.3 

85.7 

86.6 

87.5 

87.5 

87.9 

87.9 

87.9 

88.2 

88.3 

86.3 

88.3 

88.3 

83.3 

88.3 

> 

2500 

7.5 

88.6 

SC  .7 

92.2 

63.2 

93.2 

93.9 

94.1 

94.  1 

94.4 

64.5 

64.5 

64.5 

94.5 

64.5 

64.5 

> 

2000 

7.6 

SC  .  5 

62.5 

94.7 

96.1 

96.1 

96.9 

97.2 

97.2 

97.5 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

67.8 

> 

1800 

7  •  c 

90.8 

62.6 

65.  C 

96.4 

96.4 

97.3 

97.5 

97.5 

97.9 

68. C 

98. r 

98.2 

68.2 

98.2 

98.2 

> 

1500 

7.6 

61.2 

93.3 

65.5 

96.9 

96.9 

98. C 

98.4 

98.4 

98.8 

68.8 

98.8 

99.  C 

99 . 2 

99. C 

69.0 

> 

1200 

7.8 

61.2 

63.3 

65.5 

97. C 

97. C 

98.2 

98.5 

68.5 

99.1 

66.2 

66.2 

99.3 

96.3 

99.3 

66.3 

> 

1000 

7.8 

61.5 

63.5 

65.7 

97.2 

97.2 

96.4 

98.8 

96.8 

99.3 

66.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

66.5 

> 

900 

7.8 

61.5 

63.5 

65.7 

97.2 

97.2 

98.4 

98.8 

98.8 

96.3 

96.4 

99.4 

99.5 

96.5 

99.5 

66.5 

> 

80('» 

7.8 

9  r.  9 

63.5 

65.7 

9V.2 

97.2 

98.9 

98.9 

99.5 

69.5 

99.5 

99.7 

99.7 

69.7 

69.7 

> 

700 

7.8 

91.5 

63.5 

65.7 

67.2 

97.2 

98.5 

98.9 

98.9 

99.5 

99.5 

99.5 

69.71 

69. 7| 

66. 7 

99.7 

> 

600 

7.8 

91.5 

63.5 

65.7 

67.2 

97.2 

98.6 

99.0 

99.0 

96.5 

99.6 

99.6 

99.8 

69.8 

96.8 

69.6 

> 

500 

7.6 

91.5 

63.5 

65.7 

97.2 

97.2 

98.6 

99. C 

99. 0 

96.5 

99.6 

99.6 

99.8 

66.8 

69.8 

66.8 

> 

400 

7.8 

91.5 

63.3 

65.7 

97.2 

97.2 

98.6 

99.0 

99.0 

96.5 

99.6 

69.6 

99.8 

96.8 

66.8. 

99.8 

> 

300 

7.8 

91.5 

63.5 

65.7 

97.2 

97.2 

98.6 

99.0 

69.0 

96.5 

99.6 

99.6 

99. 4 

69.8 

99.8 

66.8 

? 

200 

7.8 

91.5 

63.5 

65.7 

97.2 

97.2 

98.6 

99.0 

99.0 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

96.8 

66.8 

66.6 

> 

100 

7. 

91.5 

63.5 

95.7 

97.2 

97.2 

98.6 

99.0 

99.0 

66.5 

99.6 

99.6 

99.8 

96.8 

66.8 

66.8 

> 

0 

7.8 

91.5 

63.5 

65.7 

97.2 

97.2 

98.6 

99.0 

99. C 

99.5 

99.6 

96.6 

99.8 

96.8 

96.8 

1  v  C' t  w 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


USAF  ETAC 


TOAM 

JUl  M 


0  -14-5  (OL  1)  PREVIOUS  EDITIONS  OF  THIS  F  0PM  ARC  OBSOLETE 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

432??  KWAM>F  Hi  KOPEA/RQK  AF  3  K-6  52,54  F  •  •- 


PERCENT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEIUNG 

VISIBILITY  STATUTE  MILES. 

■  ■ 

FEET 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>2, 

>  2 

>  I'A 

>  1% 

a  ' 

>  % 

>  5  8 

>  *7 

>  5  16 

>  4 

>  •: 

NO  CEIUNG 

12.  8 

A  7 . 7 

52.3 

55.." 

56. A 

56.4 

56. A 

56. A 

56.4) 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

>6.4 

> 

20000 

13.4 

49. C 

33.7 

56. A 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57  J 

57. 7l 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

> 

13. A 

49.:: 

5>3 .7 

56. A 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.  7 

> 

16000 

13. A 

49. C 

53.7 

56. A 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7) 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57. 7' 

> 

14000 

13.4 

49." 

53.7 

56  .  A 

5t  .7 

57.7 

•  7 

5  7 .7 

57,7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.  7 

> 

12000 

13. A 

A9.7 

5A.A 

57.  : 

38  .  A 

58. A 

58. A 

58. A 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

56.4 

58.4 

S8.4 

> 

10000 

!  3.  A 

51.3 

55.7 

58.  A 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

> 

9000 

13. A 

53. C 

57.7 

60.  A 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.9 

> 

8000 

14.  1 

57.  r 

61.7 

64. A 

6  5  •  8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.6 

65.8 

65. £ 

> 

7000 

1A.  1 

59.1 

63.8 

66. A 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.6 

67.8 

67  .  £ 

> 

6000 

i**  1 

59.1 

6  3.8 

66.4 

67  •  8 

67.8 

67  •  8 

67.8 

67.8 

67. “6 

67.8 

67.8 

67.8 

67.3 

67.8 

67.6 

> 

5000 

14.1 

63.8 

68.5 

71.1 

U-l 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72. 5l 

72.5 

72.5 

72.5 

> 

14".  I 

63.8 

68.5 

71.1 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

> 

4000 

14.  1 

65.8 

7C.5 

73.2 

7  A  .  5 

7A.5 

74. 5 

74. 5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.  S 

> 

3500 

1  6  •  H 

68.5 

74m  5 

7  7.2 

78.5 

78.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

> 

3000 

ie.g 

73.2 

81.2 

85.9 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87. Z 

87.2 

-> 

2500 

19.3 

73.8 

83.9 

S  B  .  6 

9C  .6 

90.6 

90  •  6 

9C.6 

90«  6 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

917? 

91.9 

> 

2000 

19.5 

73.8 

8A.6 

89.9 

9  A  .0 

9A.C 

9  A  •  0 

94. 6 

94.6 

96.0 

96.  J 

96.0 

96.0 

96.0 

96. C 

96.  a 

> 

1800 

19.5 

73.8 

8A.6 

89.9 

9A.C 

94.0 

94. 0 

94.6 

94.6 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.01 

> 

1500 

19.5 

73.8 

8  A  .  6 

89.9 

9  A  .  C 

94. C 

94. 0 

94.6 

94.6 

98.  C 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.  J 

19.5 

7  3.8 

8  A  .  6 

89.9 

94. 

94.0 

94. 0 

S4»6 

94.6 

98.0 

9fi.fi 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.: 

> 

1000 

19.5 

73.8 

8  A  .6 

89.9 

94.: 

94. 0 

9A.0 

94.6 

94.6 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

9b. 0 

98. C 

98.0 

> 

T9T5 

13  .  G 

!  4.6 

89.9 

94.0 

94.0 

94. C 

9*  •  6 

94.6 

98.0 

96.0 

98.6 

98.0 

98.0 

90. C 

98. C 

> 

800 

19.5 

73.8 

84.6 

89.9 

94. C 

94. 0 

94.0 

94.6 

94.6 

98.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99. 3| 

99.3 

> 

~ PT.“5 

73.8 

11.H1 

■17V1 

lUfi 

94.0 

94.0 

94.6 

94.6 

98.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

> 

600 

19.5 

73.8 

84.6 

89.9 

9A.C 

94.  C 

Uni 

KTWl 

FTW-1 

lilt] 

HH1 

BXK! 

EQE 

EES! 

99.3 

EEK 

> 

500 

19.5 

73.8 

94.0 

94. C 

ELW1 

aiwi 

K-r.ro 

»T1»: 

> 

400 

19.5 

73.8 

94.0 

9A.0 

KTW 

ILK 

FCBW 

mv 

> 

19.5 

13 . 8 

HA. 6 

^3  •  C 

tui-j 

nrv 

94.6 

94.6 

irno 

dm! 

mmm 

> 

200 

19.5 

73.8 

8  A  •  6 

89.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.6 

94.6 

EES 

> 

T9VT 

73.13 

■  t-TT  1 

94  •  C 

kIX£ 

LIL 

ETQ] 

10c. c 

1C0.0 

> 

0 

19.5 

73.8 

mm 

89.9 

94. C 

9A.0 

94.0 

94.6 

KIWI 

100.  0 

KC.O 

CATA  PRCCESSI5G  OIVISIC*- 
t  T A C ,  LSAF 

ASHEVILLE,  A.  C.  2e8Cl 


IOTAI  NUMBCft  Of  OeSE«VAHONS 


149 


USAF  ETAC  JUL  FI  0-14-5(011)  PRCVIOUS  FOlTlONS  OF  TMI,  FORM  »P*l  OtSOUTt 


vat 


vsrw. 


■jga 


DATA  PROCESSING  DIVISION 
fTAC,  L'SAF 

ASHEVILLE,  N.  C.  > fl 8 G  1 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4  3  22^ 


KhANCAE  ft  I  KCOEA/RCK  AES  K-i 

STATION  NAME 


52,:>4-;S.57-&7 

*  EARS 


EEC 

MON’H 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


'-slC-.aC . 


VISIBILITY  STATUTE  MILES 


CFU.NG 


FEET 

_ 

>_,0 

>  6 

>  5 

rrr 

a  3 

>  2  j 

>  2 

>  1'j 

>  1*4 

>  1 

>  % 

>58 

>  •.? 

>  5.  16 

>  . 

“ 

>  0 

ifB 

54.9 

56.8 

57.3 

BIB 

Igggl 

SHIP 

Bl- 

mm 

Hi 

Mwi 

imi 

KIAi 

HPwl 

Ifni 

Hni 

■Xni 

BWi 

BSSBii 

> 

1  8C00 

2  •  w 

52.6 

57.6 

59.7 

60.6 

63.6 

6C.7 

60.7 

6C.7 

60. 7 

6C.7 

60.7 

6C.7 

60.7 

60.7 

■mi 

> 

16000 

2." 

52.6 

57.6 

59.7 

60.6 

6C  .6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

6C  .  7 

6C.7 

WSni 

> 

14000 

2.C 

53. C 

58. 1 

6C.2 

61.C 

FTPR 

nw 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

12000 

m 

B-tW 

FTW1 

61.7 

ITnl 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.6 

61.8 

BVE 

m 

■ 

HA 

62.8 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

m 

E 

■TW1 

IBJw 

■m; 

T*K\ 

63. C 

63.01 

63. C 

63.0 

63.0 

63.0 

■MR 

Im 

iww 

m 

mm 

gun 

piflk 

Em 

65.0 

m 

dfj 

f-rHI 

RrC 

E'Hli 

■vsi 

Im 

65.7 

WyRi 

Rni 

Eft 

BA 

R-™ 

El 

m 

56. q 

M-yn' 

65.  1 

65.9 

65.9 

66. C 

66. C 

66*0 

66.0 

66.0 

BTC 

66  •  v 

66.0 

m 

Iw 

fvn: 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

■-T-W- 

ifTW 

BUI* 

66.8 

rwir 

> 

4500 

iVIP 

57.6 

63.4 

66.1 

66.9 

66.9 

EOT? 

67.0 

mv 

- 

4000 

■R 

Em 

66.1 

68.9 

7C.2 

■BE 

un! 

■EVE 

Km! 

70. 4 

■ml 

kdb 

Em! 

■BEE 

RSR 

> 

3500 

BE 

BA 

li/ii 

72.7 

75.1 

74.1 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

75.3 

75.3 

75.3 

|a| 

> 

3000 

2.  8 

74.4 

82.6 

86.2 

87. S 

87.8 

88.2 

88.2 

ee.2 

88.2 

88.2 

88.2 

68.2 

88.2 

88.2 

88.2 

m 

Vffl 

IQS 

■jlSi 

Kins 

|Q| 

WTfW 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

IItT! 

1m! 

kes 

cm 

96.7 

96.7 

97. C 

97.0 

97. 0 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

m 

2.8 

79.2 

mrm 

95.8 

95.8 

96.7 

96.7 

96.7 

97.0 

97. C 

97.0 

97.^ 

97.5 

97. 9 

PIT 

m 

1 

2.8 

79.5 

E3fi 

96.2 

96.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.8 

97.9 

97.9 

98.3 

_98i3 

98.4 

11 

> 

1200 

il-M 

■QV 

ILH1 

11W 

y#» 

lini 

KT9C] 

■ajrP 

MM 

kir; 

> 

1000 

mm 

KTnJ 

■Trip 

B.IW 

HIL 

EuE 

EEH3 

Bit! 

EEs 

rot 

EEs! 

EEs! 

ER 

> 

900 

BE 

W-l-S'i 

lac 

96.6 

96.8 

EDE 

HlfcJ 

98.0 

EES 

98.8 

|m, 

EES 

EHV 

> 

800 

mm 

88.9 

93.6 

96.8 

96.8 

97.9 

98.0 

98.0 

Elk 

EFir 

EEs! 

EEs 

EEK 

KR 

m 

mm 

mm 

88.9 

93.6 

96.8 

96.8 

97.9 

98.0 

98.0 

ELS 

m 

E9 

'mm 

88.9 

93.6 

96.8 

96.8 

97.9 

96.0 

98.0 

rot 

!■*  W 

Ewe 

EEs 

EEs 

n 

m 

JEM 

2.8 

79.7 

KTKJ 

BW 

EQ| 

96.8 

97.9 

98.0 

98.0 

98.7 

98.8 

98.8 

99.71 

99.7 

99.7 

ES 

M 

EJ 

2.8 

79.7 

Bir 

inf 

Eisl 

96.8 

97.9 

98.0 

98.0 

98.8 

99.71 

99.7 

99.7 

KHWii 

m 

mm 

2.8 

79.7 

88.9 

HIE 

■TW 

96.8 

QK 

KTQ£ 

KIK* 

tljQj 

98.8 

KkZXi 

PwQi 

ESS 

m 

HI 

2.8 

79.7 

88.9 

93.6 

96.8 

IVn 

BKI 

HH»] 

BIE 

KMil 

99.0 

Ear 

BBC 

EER 

m 

| EE 

88.9 

■TW 

KIWI 

Qg 

98.0 

98.9 

99.0 

E£S 

m 

■Tsi 

88.9 

_21*4 

Eg, 

KEK) 

HR] 

98.0 

98.9 

99. C 

BTTB 

EX 

dC 

im 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


lias 


CATA  PROCESSING  DIVISION 
0  T  A  C  »  l!  SAP 

AShtVILLE,  N.  C.  2  P  €C  1 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4322C 

STAtl04 


KkANCAE  PI  KCREA/ROK  APS  K-t 

STATION  NAME 


52,54-65,57-67 

>  LARS 


ff  ; 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


TRCC-llO 


CEILING 

VISIBILITY  STATUTE  MILES; 

1 

FEET, 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  2’.9 

>  2 

>  \'h 

>  1% 

>  1 

>y. 

>58 

>  *7 

>  5  16 

>  j 

>  5 

NO  CEILING 

2.7 

50.5 

52.7 

53.1 

5  3.3 

53.3 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53. 4| 

5  3.4 

53.4 

53.4 

> 

20000 

3  •  - 

55. e 

56.3 

58.8 

59.1 

59.1 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.21 

> 

18000 

3.C 

55.6 

58.3 

58.8 

59.1 

59.1 

59.2 

59.? 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

> 

16000 

3.2 

56.1 

58.6 

59.2 

59.4 

59.4 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.9 

> 

14000 

3.2 

56.7 

59.2 

59.7 

6C.0 

60. C' 

60.1 

6C.1 

60*1 

60.1 

60.1 

60.1 

6C.I 

60. 1 

6C.1 

60 . 1 

> 

12000 

3.3 

57.5 

60.1 

60. 7 

6  3.9 

6C.9 

61.0 

61. C 

61.3 

61  tu 

61. C 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

oi.q 

> 

10000 

3.3 

59.1 

62.1 

62.7 

63. C 

63.3 

63.0 

63.  C 

63.0 

63.0 

63.0 

63. C 

63.0 

63.  0 

63. C 

63.; 

> 

9000 

3.  3 

59.2 

62.3 

63.3 

63.2 

63.2 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

> 

8000 

3 

63.4 

63.9 

64.6 

64.8 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.91 

64.9 

64.9 

64.9 

> 

7000 

3.4 

63.8 

64.3 

65.0 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

t5.3 

> 

6000 

3  •  ** 

61  *4 

6^*9 

65«  7 

65.9 

45.9 

66. C 

66.0 

66. C 

66.0 

66.  C 

66.0 

66.  C 

66.  C 

66. C 

66.3 

> 

5000 

3.5 

62.4 

65.9 

66.8 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.  L1 

> 

4500 

3*6 

63.3 

66.8 

67.8 

68. C 

68.3 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

6e.l 

68.  J 

68.1 

66.1 

68.  l) 

> 

4000 

3.7 

65.4 

69.1 

70.0 

70.5 

7C.5 

7C.7 

7C.7 

7C.7 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.  C 

71.U 

> 

3500 

471 

6S.3 

72.2 

73*2 

73  •  8 

~TTTS 

74.3 

74.0 

74. 0 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74. i 

> 

3000 

5.2 

77.7 

CD 

M 

• 

-4 

84.3 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

> 

2500 

!>  •  2 

8  3  •  3 

89. 3' 

91.1 

92.3 

~977T 

92.7 

9T.7 

92.7 

93. C 

93.0 

93.0 

93. L 

~ 93. 1 

93.1 

93.1 

> 

2000 

5.2 

84.7 

91.4 

93.6 

95.1 

93.1 

95.6 

95.9 

95.9 

96.4 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

96.7 

96.7 

> 

1800 

. 5.2 

817  <J 

91.6 

93.fi 

95.  b 

95.5 

96.0 

96.3 

96.3 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

1500 

5.2 

84.9 

91.8 

94.3 

95.9 

95.9 

96.5 

96.8 

96.8 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.5 

97.9 

97.9 

> 

■0 

■  1TV1 

Aim 

mu 

mu 

BIW 

nn. 

Klfr^ 

|m 

bsk: 

sin 

KFVVi 

98.3 

98. 3| 

> 

1000 

SI 

85.1 

92.2 

94.4 

96.9 

96.9 

im 

EES 

US 

ItR 

mxFT. 

99.4 

99.4 

> 

T.7 

■  mi 

mu 

fcx-rvj 

ll.Wi 

Kii*j 

Bin, 

Bin, 

Bin, 

99.4 

99.4 

> 

800 

5.2 

85.1 

92.2 

94.4 

96.9 

96.9 

ETItl 

ns 

99.5 

99.5 

> 

■a 

83.1 

|LR] 

96.9 

96.9 

kll£ 

KLBii 

fcLHii 

UK 

UK 

Bin 

Bin: 

99.6 

99.6 

> 

600 

B E 

85.1 

IMi 

96.9 

96.9 

97.6 

[98^0 

98.0 

EZ!l 

EZS 

EZS 

EES 

Ear 

99.6 

99.6 

> 

500 

mat 

lirn 

KUL 

fe'jV ?T : 

9b. 9 

■lLBu 

97*6 

fcin<: 

■»1K-! 

Bin 

BUL 

Bin 

Bin 

99.8 

99.6 

> 

400 

Be 

92.2 

96.9 

96.9 

97.6 

98.0 

98.0 

98.8 

98.9 

98.9 

99.6 

99.6 

99.8 

99.6 

> 

Bfll 

Rknt 

K/nj 

*5  7*6 

9  8  •  0 

98.0 

U1L 

99.6 

Bin- 

99.8 

99.8 

> 

200 

BE 

96.9 

97.6 

98.0 

98.0 

98.8 

98.9 

98.9 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

> 

100 

mat 

m.irvs 

96.9 

97.6 

96.0 

98.9 

98.9 

99.6 

99.6 

99.9 

loo.: 

> 

0 

BE 

96.9 

97.6 

98.0 

98.9 

98.9 

99.6 

99.6 

99.9 

100.  c 

TOTAL  NUMBED  OF  OBSERVATIONS 
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USAF  ETAC  JUl  64  O-M-S(OLI)  PREVIOUS  COITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


DATA  PROCESSING  CIVISICN 
ETAC,  OSAF 

ASPEVILLE,  N.  C.  28601 

A322C  Kin  ANCA  6  RI  KOR  FA/rtGK  APS  K-fc  5 2 , 5A- 5 5 . 57-6 7  Ft>; 

WkUGH  SIAflOSSAMf  YEARS  ~  MONfM 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  i  2  '  C  -  I 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEiUNG 

VISIBILITY  STATUTE  MILES 

1 

FEETi 

>  10 

>6 

>  5 

>  A 

>  3 

>  2 

>  I'o 

>  |«4 

>  1 

>  5  8 

>  ? 

>  5  !6 

9 

HI 

BE 

r*W3 

ME 

ggff; 

W£S¥), 

EH3 

mm 

BS 

1 sew 

Ka 

... 

HR 

raw 

im 

rmi 

IrlTfU 

Bp? 

BM 

Rm 

KIM 

IM 

s&j®! 

> 

\  8000 

6.C 

ESI 

60 .2 

6C  •  3 

60.5 

60.5 

6C.5 

6C.5 

6C.5 

60.5 

60.5 

6r  .  5 

60.5 

Rsm 

> 

16000 

6.6 

60.8 

60 . 9 

61. C 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

6  1.3 

61.3 

61.3 

61.3 

m 

Tin 

'WSVCl 

wm 

Bnm 

■wn 

aSU 

EE 

61.9 

K IK 

E 

■i 

■•T4M 

■Tn<i 

■S«J 

■WE 

rjw] 

Bn 

HR 

■TR 

Rif! 

kW 

63.3 

m 

63.8 

jg^TP 

aUE) 

Eft 

E® 

Biff 

6A.2 

E 

Kn; 

alWI 

SUE 

lilt] 

HH 

RR 

■HE 

■HE 

RUE 

BS 

Bft 

6  A  .  3 

lift 

> 

8000 

6.8 

65.1 

E2E 

|VQ< 

■SW1 

W%Wi 

gem 

BM 

Rjm 

mil 

Rim 

7000 

6.8 

65. A 

ran 

IvBi 

■HB 

RTm 

Iffy 

B!C 

■fro 

EtB 

iffy 

■HB 

lift 

m 

BS 

rafi 

■2SJ 

rtwi 

nw 

fc-T-Tt-i 

Rt-t»i 

WTW, 

wvm 

■mi 

ftT-VE 

m 

In 

Bn 

Ba! 

BIT 

llfll 

KIM 

Bm 

DM 

B1 B 

fill 

HBr 

BtM! 

m 

BE 

6a. a 

6e.8 

68.9 

RW 

69.1 

nn 

nnj 

eze 

KtM 

RVH  i 

mm 

Kvni 

ILTfl 

ft-Wfl 

rtiyi 

m 

■Ml 

71.1 

DE: 

un 

BK 

man 

lift 

Bft 

lift 

lift 

lift 

Im 

Bft 

lift 

m 

7.5 

73.2 

iin 

7A.3 

7  A  .  6 

7A.6 

7A. 9 

7A.9 

7A.9 

imi 

RlTV. 

7A.9 

BZR 

tin 

m 

8.  A 

83.1 

ITWI 

8A.9 

85.7 

85.7 

85.9 

85.9 

85.9 

im 

■  m 

85.9 

■BE 

> 

2500 

8.5 

85.1 

9C.5 

91.8 

93.0 

93.0 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

53.31 

> 

2000 

8.5 

50.7 

93.0 

9A.8 

96.2 

96.3 

96.9 

97. 0 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97. A 

97  .A 

> 

1800 

BE 

■£K* 

Rim 

RTJV 

97.1 

97.3 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97. 6| 

1500 

mM 

ItW 

Bffl 

Bn 

97.7 

98.1 

98.1 

98. A 

98. A 

98. A 

98. A 

98.  A 

98.6 

98. 6j 

m 

BE 

km 

93.5 

97.2 

97.3 

fcm 

RT1C 

Rim 

98.6 

■hW 

58.8 

U 

BEE 

93.7 

97. A 

97.6 

Elf 

RlW 

99.X 

BCTT1 

■Bit 

■nr 

hbfi 

BtK 

99. Z 

> 

WEU 

KlK 

Rgm 

RUE 

97. A 

97.6 

RUE 

grm 

99.1 

99.1 

59.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99. Z 

> 

El 

CTi 

m 

97.5 

97.9 

RIB 

ETft 

EEE 

99. A 

99. A 

99. A 

99. A 

99. A 

99.6 

99. d 

m 

mm 

8.5 

Kirn 

97.5 

97.9 

Em 

Rim 

Rim 

99.5 

Rim 

Rim 

Rim 

^Qy 

WW 

m 

El 

8.5 

E MCI 

97.5 

97.9 

BBT 

dF 

Eft 

Riff 

99.5 

Eft 

IQf 

lift 

■eg 

d£ 

m 

iHiTC 

|JR 

KWi 

fck&j 

RIB 

98.6 

Rim 

99.2 

RIPS: 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

m 

RiS 

TTPti 

95.7 

97.5 

97.9 

98.6 

dr 

99.2 

EES 

99.7 

Km< 

mini 

EEHi 

Rim: 

59.9 

m 

■A 

rib: 

pjji 

E1A>: 

RIB 

R£B 

RIB 

RLB 

KHj 

Rim 

RUE 

mvrr 

IMM 

[Ml EC 

m 

8.5 

91. A 

HJE 

97.9 

96.6 

99.2 

99.2 

in 

Eft 

KTK 

Eg 

juFro 

m 

m 

91. A 

BQj 

RUE 

RIB 

BIB 

98.6 

Rim 

99.2 

Rim 

99.7 

EQQ 

m 

m 

BK3 

91. A 

KLBu 

KJIi 

97.5 

97.9 

9  6.6 

am 

99.2 

99.7 

Eft 

■nr 

I 

CEILING  VERSUS  VISIBILITY  j 


USAF  ETAC  JULM  0-14-5  (OL  1)  PREVIOUS  EDITIONS  Of  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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CA  T  A  PKCCfcSSliNC  C1VISICN 
5TAC,  CSAF 

asm:VIU.e,  a.  c.  zeeci 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4  3  2  2  C 

STATION 


KkAKCAE  «I  KC91A/RCK  AFS  K-6 

STATION  NAME 


52, 54-55, 57-67 

TEARS 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILESi 


CEILING 


>6 

a 

B 

>  3 

B 

>  i  */j 

>_, 

J3M 

11 

>  0 

A. 5 

54.4 

55.0 

■CTS 

■rare 

EMI 

55.3 

5  5.3 

msm' 

mxm: 

ZE 

5  5.3 

> 

20000 

5.3 

62.1 

j&K 

prffii 

BW 

63.1 

63.1 

RfH 

■Erff 

Iwfi 

63.1 

62.1 

> 

BS 

E EXE 

62.9 

63." 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

rm 

63.2 

6  3  •  i. 

> 

16000 

62.8 

63.5 

63.5 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

wm 

Bit 

BK 

ES 

63.8 

63.8 

m 

K«Xi 

wf-tyw 

IXTS". 

“STTI 

64.2 

f.XJf 

B2£ 

iin^ 

■W 

64.2 

m 

KS 

64.6 

Kilt 

65.7 

I™ 

■Wil 

Bill 

EBE 

65.7 

■ 

■  Ql 

Qflj 

Oil] 

67.1 

njgn 

Oil] 

RWi 

IBS 

Kill] 

w\m 

67.1 

1 

PS 

66. A 

67.3 

iBIB 

EK 

ITIT^ 

OB-1 

j»-WT." 

its 

IDff 

67.6 

67.8 

69.0 

ivn* 

69. C 

69.” 

69. C 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.3 

69. C 

69.0 

I 

KS 

68.0 

69.2 

69.2 

69.2 

mu 

ihe 

69.2 

BZE 

HER 

69.2 

69.2 

69.2 

i 

■JJOJ 

■VQJ 

ivn. 

69.5 

B~«VFR4 

t.vn.1 

69.5 

jjvni 

g-VIf-l 

69.5 

69.5 

1 

KS 

69. A 

7G.5 

70.5 

7C.5 

Iw! 

RSK? 

bii  r i 

70.5 

7C.5 

BUfeW-l 

KiR 

tm 

|mi 

BUS 

71.6 

QR|J 

Rim 

kifU 

tnr 

DK 

71.6 

E 

■it 

■BE 

BS 

Eft 

mkBu 

73.9 

■CTCj 

baKI 

73.9 

73.9 

m 

ects 

■Q 

■£QJ 

■mi 

■£n*j 

■*-n 

mkZL. 

BifTI 

|m' 

75.6 

75.6 

maiL 

75.6 

75.6 

m 

its™ 

mM 

83.  A 

8  A  .  9 

85.7 

86.7 

86.7 

KI2SI 

86.9 

86.9 

86.9 

86.5 

■  tnn 

K1*Q2] 

Binj 

93.  C 

UK 

93.0 

93.0 

> 

2000 

BC 

96.5 

■iUi 

96.5 

96.9 

> 

BO/ 

i>rvj 

linj 

tI2U 

uni 

KUL 

97. 0 

97.0 

97.0 

97. C 

97.  C 

> 

1500 

Bs 

90  .A 

93.2 

94.8 

97.0 

97.0 

96.1 

98.1 

ER 

Elf! 

98.3 

> 

rrr 

SO.  A 

S3. 2 

97.2 

97.2 

M.IPH 

UJ9I 

KXQj 

tl-H. 

tin 

Kill 

K1B> 

KiB» 

> 

I0CO 

7.7 

90. A 

93.2 

94.9 

97.2 

97.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99. } 

■a 

KAIZi 

bxtvj 

A1W 

KiOJ 

HftJ 

so. 5 

99.1 

KUi 

LLZ& 

KIR 

■a 

SO. A 

93.2 

94.9 

97.3 

97.3 

98.0 

98.6 

96.6 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

■lOi 

■a 

Ki>n. 

S4.S 

97.3 

97.3 

98.0 

90.6 

Airr 

Kill- 

KTW1 

600 

HI 

BS 

93.2 

94.9 

97.3 

97.3 

98.  C 

96.6 

tm 

BS 

BS 

EES 

BMp 

> 

■a 

Am< 

liuu 

s*\m. 

9S.1 

98*6 

um 

KIR] 

> 

400 

■s 

90.  A 

93.2 

94.9 

98.1 

ETEPPj 

IwB 

PH 

■a 

■jcm 

Blffl 

UAJ 

|17fl 

uni 

Hflj 

IkBi 

ilhj 

ILIQJ 

mm 

IMQj 

HI 

BS 

KSE 

99.7 

99.7 

■a 

!K£DJ 

iia. 

urn 

ixrtj 

un  j 

tmj 

100. 0 

10C.0 

lua 

Kfl 

mi 

97.3 

99.4 

99.7 

100. c 

IOC  .0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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USAF  ETAC  JUL  64  0-14-5  (OL  I )  PPIVlOUS  EDITIONS  0*  THIS  70PM  ABE  OBSOLETE 


C A f A  PRTCESS ING  DIVISION 
FTAC,  LSAF 

ASHEVILLE,  N .  C.  26801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


KUANCAC  R I  KCREA/ROK  AFS  K-6 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBUITV  STATUTE  MITES 


>  \'h 

>  1% 

>  1 

>  y« 

> 

NO  CE1UNG 

23. L 

57.0 

62.2 

62.2 

62.2 

EXE 

62.2 

Y  EBSSHSE 

62. 

>  20000 

25.2 

59.1 

64.4 

64.4 

64.4 

6  4  •  4 

64.4 

64.4 

64. 

aBaBKiTffiiiflJiagiPlCPiBnignggnPinPIVMlVK'KWtffinPBF 


72.6  72.6 


74. 

74. a  74.8|  74 


75.6 

!  75.6 

i  75.6 

75.6 

75.6 

75 

27.4)  69.61  75.61  75.6  75.61  75.6 


1.9  78.5  64.4  84.4  84.4  84.4 


KfftHraHFllfflOT 


32.61  79, 


>2.6  79. 


IBgBBBaaBgSBiCBgBiCBHlBgEg 


.41  87.41  87.41  87.41  87. 4|  88.11  86.11  88.11  88.1!  88.1 


.4  87.4  87.4  87.4 


■  IH18  l*t18  IH18  I  W 


32.6  79.3!  87, 


32.6  79.3  87 


79.3 


WIW  IK.J  WIKI  Tf  IKW11 

IEZBjEZBjKZB] 

mniitnitBn 


88.1 

88.1 

94.1 

94.1  94.1 

4|  87.41  87.41  87.41  87.4  88.1!  88.11  94.1!  94.81  94.8 


88.1 

41  87.41  87.41  87.41  67.4  88.1 


iiimiifiii'tAii 


88. 1  88.1  94.8  97.0  97. C  97.0 
87. 4|  87. 4|  87.4  86.1  88.1  94.8  97.0  97.0  97. C 


79.3 

|  87.4 

|  87.41 

87. 4 

leuV 

|  87.4 

97.01  97. 31100.  011  CO 


94.8  97.0 


97.0  97.0 

32.61  79.3]  87.41  87. 4|  87.41  87.41  87.41  88.  l|  88.  l|  94.81  97.0  97. o|  97.01  97.0I1C0.C 


Em»iWI8»fL1H8H8III18 


KlW'!ll»l«H»ir 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS- 


PRCVIOUS  EOlTIONS  OF  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


LATA  PROCESSING  DIVISION 
ETAC,  LSAF 

ASHEVILLE,  N.  C.  .'8801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


KhANCAE  R I  KCREA/RCK  AES  K-6 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


ho-as  ..  s  i  i 


CEILING 

FEET: 

NO  CEILING 

> 

20000 

> 

18000 

> 

16000  | 

> 

14000  | 

> 

12000  1 

> 

10000 

> 

9000 

> 

8000 

> 

7000 

> 

600  0 

> 

5000 

> 

4500 

> 

4000 

> 

3500 

> 

3000 

> 

2500 

> 

2000 

> 

1800 
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>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

n.3 

51.1 

53.9 

57.3 

57.9 

as.  e 

56.2 

59.6 

62.9 

63.5 

757a 

56.3 

59.6 

62.91 

63.5 

35.8 

56.2 

59.6 

62.9 

63.5 

2  5  •  8 

56.2 

59.6 

62.9^ 

63.5 

35.8 

57.3 

6C.7 

64.  C 

64.6 

35.8 

59.0 

52.4 

65.7 

67.4 

36.4 

6'.  7 

64.0 

67.4 

6  7.1 

36.4 

"5777 

64.6 

68.0 

69.7 

37.5 

61.8 

65.7 

69.1 

70.8 

<  f  •  5 

61.8 

65.7 

69.1 

7C  •  8 

77.5 

61.8 

65.7 

69.1 

70.8 

~rT75 

6T7S 

"5977 

69.1 

70.8 

37.5 

62.9 

66.9 

7C.2 

71.9 

38.3 

75.8 

79.6 

83.1 

84.8 

39.3 

83.3 

84.8 

90.4 

92.7 

7779 

837T 

66.2 

94.4 

96.6 

39.9 

83.1 

88.2 

94.4 

96.6 

39.9 

83*1 

88.2 

94.4 

96.6 

39.9 

83.1 

88.2 

94.4 

96.6 

7979 

83.1 

38.2 

94.4 

96.6 

39.9 

83.1 

88.2 

94.4 

96.6 

7979 

837T 

88.2 

94.4 

96.6 

39.9 

83.1 

86.2 

94.4 

96.6 

7979 

TJ.T 

66.2 

94.4 

96.6 

39.9 

83.1 

88.2 

94.4 

96.6 

7979 

837T 

86.2 

94.4 

96.6 

39.9 

83.1 

88.2 

94.4 

96.6 

7979 

rr.r 

88.2 

94.4 

96.6 

39.9 

83.1 

88.2 

94.4 

96.6 

7979 

“UTT 

“8T7J 

94.4 

96.6 

39.9 

83.1 

88.2 

94.4 

96.6 

>  2Vj 

2  2 
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>  I’A 

>  1 
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>  5  8 

>  ’7 

>  5  16  >  «  ■ 

>  0 

57.9 

61.2 

6 1  •  2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2  6i.: 

6  l  •  £ 

63.5 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

fcfc.9 

66.9  66.91 

66.9 

63.5 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9  66.9 

66.9 

63.5 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9  66.9 

66.9 

6175 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9  66.9 

66.9 

64.6 

68.0 

68.  C 

68.0 

68.0 

6b. C 

68.0 

68.0 

68.0  68. C 

c  E  •  . 

67.4 

70.8 

7C.8 

7C.8 

7C  •  8 

70.8 

7C.8 

70.8 

70.8)  7C.8 

7C.6 

69.1 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5  72.5 

72.5 

69.7 

73. C 

73. C 

73. C 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0  73. C 

73.0 

70.8 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2  74.2 

74.2 

7778 

7477 

74*2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2  74.2 

U.2 

7C.8 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2  74.2 

74.2 

TcTS 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2  74.2 

74.2 

71.9 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3  75.3 

75.3 

84.8 

T677 

86.2 

88.2 

86.2 

88.2 

88.2 

68.2 

86.2  88.2 

88.2 

92.7 

’J-J 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1  96.1 

96.1 

96.6 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

loe.o 

IOC. C100. 0 

1C0.21CC.01 

•»'  <A  •  V 

96. 6100. 0 

1C0.0 

IOC.  OllOO.  dice,  olioc.o! 

100.0 

ICC. 0100. Cl 

00.0 

96.6lac.01 

96.610C.0I 

96.61CC.C1 
“9T7?  rClJTTJ  I 
96.6100.01 
96.6l00.0i 
96.61CC.CI 
96.6  If CTOi 
96.61CC.CI 

nreroi 

96.6  ICO. 01 
96.6  ICC. 0i 
96.61CC.0I 


C0.C1C0. 


:.01CC.C|IC0. 

i.oicc.eioc. 

i.oioc.oico. 


LCO.OIOC.CIOO.OICC.CIOO.CI 

icc.otec.ricc.oioc'^io'o.oi 


ICC. 0  IOC. 0100. 0100.0  ICC. C 100.0  ICO. 0100.0  IOC, 
100. 0 100.0100.3 100.0  ICC. C ICO. 01CC.C 100.01 20. 
ICC. C 100. 0  IOC. C ICC. 0  ICO. 0 100. C ICC. C IOC. 0  IOC. 

lgc.cioo.oioc.cico.oioc.cioo.cioo.oioo.cko. 

LOO. C  IOC. 0 100. 0 100. 0  IOC. 0 100. 0  ICO. 010C. 0100. 
LOO. 0  100. 0  100. 0 100. 0  IOC. C 100. C IOC. C IOC. 0 ICO. 

Lco.cioc.cioc.cioe.oicc.cico.oicc.oioo.ouc. 

LOC. 0 100. C 100. c ICC. 0  ICO. 3 100.0  IOC. 0100.0  ICO. 
LCQ. 0  100. 0  100. 0100.0  ICO. C 100. C IOC. 0100 .cioo. 
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>, 
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>  1'b 

>. 

>  .71 

>  'j 

>  S  16 

>  , 

>  0 

NO 

CE-l'NO 

a.  i 

A9. 3 

5~.5 

5  2.7 

5C.8 

50.8 

51.5 

51. 

5’.C 

51.3 

5i.il 

51.3 

51.3 

5i  .3 

51.3 

5  1 . 3| 

A. 6 

56. A 

57.6 

57.9 

58.0 

56.0 

56  .A 

55  .A 

56. A 

58.7 

58.7 

5  b.  7 

58.7 

5t  .7 

58.7 

io.T 

> 

18000 

A. 6 

56.6 

57.8 

58.1 

58.2 

50.2 

58.6 

58.6 

58.6 

58.9 

58.9 

5  8.9 

58.9 

80.9 

58.9 

58.9( 

> 

16C00 

4*6 

56.6 

57.8 

58.1 

53.2 

58.2 

56.6 

58.6 

58.6 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

5e.9 

38.9 

> 

14000 

A.  6 

57.5 

58.7 

59.  : 

59.1 

59.1 

69. A 

59. A 

59. A 

59.8 

59. e 

5°.8 

59.8 

59.3 

59.6 

59.81 

> 

1 2COO 

A. 7 

59.1 

6C.A 

6C.7 

60.8 

6C.8 

61.1 

61.1 

61.1 

61. A 

61. A 

61. A 

61. A 

61. A 

61. A 

61. A 

> 

10000 

A. 9 

59.8 

61.1 

6  1.  A 

61.5 

61.5 

61.9 

61.9 

61.9 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

6  2.21 

9'-09 

A.‘) 

6  3 .1 

61. A 

61.8 

61.8 

61.8 

62.2 

62.? 

67.? 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

fc  c  •  5 

62. 5i 

> 

8000 

A. 9 

63. A 

6A.7 

65.1 

65.1 

65.1 

65.5 

65.5 

65.5 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.0 

65.8 

65.6 

> 

70C0 

5.1 

6A.2 

65.6 

65.9 

66.1 

66.1 

66. A 

66.  A 

66. A 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66 . 71 

> 

6000 

5.1 

6A.A 

65.8 

66.1 

66.3 

66.3 

66.7 

66.7 

66.7 

67.0 

67.0 

67.: 

67.  Q 

67.21 

67.0 

c7«  "J 

> 

*>000 

5.1 

65.6 

67.1 

67. A 

67.5 

67.5 

68.0 

68.0 

66.3 

66.3 

68.3 

68.3 

68.^ 

66.3) 

68.3 

> 

4500 

5.  1 

66.6 

68  •  C 

68.5 

68.7 

68.7 

69.1 

69.1 

69.1 

69. A 

69. A 

69. A 

69. A 

69.  A 

69. A 

69. A 

> 

4000 

5. A 

7  3.9 

72. A 

72.9 

7  3  .  C 

73. C 

73.5 

73.5 

73.5 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73. a 

> 
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76.1 

76.3 

76.3 

is 

76.8 
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77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 
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81.6 

82.6 

82.9 

Eg] 
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83.8 

83.8 

83.8 
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63.8 
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88.9 
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89.7 
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un 
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91.7 
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92.9 
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> 
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95.3 
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■ifl 

07.9 

mm 
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95. A 
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96.5 
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96.5 
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> 
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87.9 
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95.9 
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97.1 

97.1 
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97.2 
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1000 
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8  i 

91.3 

93.2 

9A.5 
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96.2 

96.6 

96.6 

97. A 

97. A 

97.5 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

2 

900 

■axa 

UK 

is 

96.2 

is 

96.6 

97. A 

97. A 

97.5 

97.6 

97.6 

97.8 

97. d 

> 

800 

n 

KHe 

96.9 

1UE 

97. A 

98.2 

98.2 

98.2 

96. A 

98. A 

98.7 

98.7 

> 

700 

■a 

87.9 

91.5 
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95.2 

95.3 

96.9 

97. A 

97. A 

98.2 

98.2 

98.2 

98.5 

98.5 

98.8 

98.9 

> 

600 

mm 

87.9 

91.5 

93.6 

95.2 

95.3 

97. C 

97.6 

97.6 

98. A 

98. A 

98.5 

98.7 

98.7 

99.2 

99.2 

> 

500 

6  »L. 

“8779 

91.6 

9  3.7 

95.2 

9$. A 

97.1 

97.7 

97.7 

98.6 

98.6 

98.7 

99.1 

99.1 

99.6 

99.7 

> 

400 
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87.9 

91.6 

mu 

pm 

kuE 

is 
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> 
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u 

BW 

mi 
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is 
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HE 
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> 
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HE 
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EE 

HE 

BB 
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> 

100 

mm 

pm 

PQ 

IS 

is 
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n 
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> 

0 
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pm 
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69.1 
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61.5 

61.6 
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61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

— 7.5 

~57T* 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

TITT 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.5 

62.9 

62.9 

62.9 

62.4 

>  9000 

7.6 

62.7 

62.8 

62.9 

62.9 

6  3  .C 

63.  C 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

t  ml 

64.fi 

6C.C 

65.1 

6  5.1 

66.1 

65.1 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

6  5.3 

65.3 

6571 

65.3 

65.3 

>  7000 

7.7 

65.5 

65.7 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

66. C 

66.  C 

66. C 

66  •  C 

66.; 

66.  C 

66. : 

66.  ~ 

66.  J 

6  5  .  E 

66*0 

66.1 

66*1 

66*1 

66.1 

66  •  3 

66.3 

66.3 

66.3 

”6677 

66.3 

66.3 

5171 

66.3 

£  5000 

1  ml 

66.5 

66.7 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

7.7 

67.fi 

6F.I 

6771 

68.4 

68.5 

“6*77 

68.7 

66.7 

68.7 

6877 

68.7 

68. T 

68.7 

6S.7 

68. 7 

c:  4oco 

7.6 

72.; 

72.3 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

9. A 

75.1 

75. A 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

76  •  C 

76  •  C 

~f  6  •  C 

76.5 

?6  •  - 

76  •  C 

76. C 

76.  _ 

e.e 
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8  3.6 

8  A  .  2 

8  A  .  2 

8A.3 

8  A  •  3 

64.4 

84.4 

84.4 

8  A  •  A 
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8A  .4 

64.4 

84.4 

ti  A  •  A 

•  }■,- r. 
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-WT? 

“TITS' 

92. y 

93.1 

93.2 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

9  3.5' 

"47715 

'  .’-.CO 

9. A 

92.2 

93.9 

95.3 

95.5 

95.8 

96.3 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

92.6 

94.2 

95.7 

95.9 

“9577 

-9^7T 

“46TT 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96. 8 

96  •  0 

9. A 

93.2 

94.8 

96.3 

96.9 

97.1 

97.6 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

98. C 

98.1 

98.2 

98. ; 

9.4  7777 

94.9 

“957T 

97. 0 

97.3 

98.1 

98.3 

98.3 

98.4 

98. A 

98. A 

98.5 

9e.6 

98.fi 

98.9 

9.  A 

93.2 

9  A  .  9 

96.5 

97. C 

97.3 

98.1 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.8 

98.  si 

99.0 

99.2 

t.a  93.2 

94.9 

36  ■  5 

9  7.8 

97.3 

98.1 

9877 

68.3 

98.6 

96.6 

48.6 

4fi.fi 

46.fi 

49.1 

99.2 

93.5 

95.3 

97. C 

97.5 

97.8 

98.6 

98.8 

96.6 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

99.8 

9. a  stt5 

95.3 

97. C 

97.5 

97.8 

98.6 

98.8 

98.8 

99.2 

44.  zl 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

r<  .  <• 

93.5 

95.3 

97. C 

97.5 

97.8 

98.6 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

KO.O 

9.  A 

9T.T  7577 

97. C 

97.5 

97.8 

98.6 

98.8 

98.8 

44.2 

44.2 

44.2 

49.5 

99.5 

99.6 

icc.: 

9.  A 

9  3.5 

95.3 

97. 0 

97.5 

97.8 

98.6 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

1CC.C 

9.«  93.5 

9573 

97. r 

97TT 

97.8 

98.6 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

44.2 

44.5 

49 . 5 

99.8 

1:0.3 

»  .  4 

9  3.5 

95.3 

97. C 

97.5 

97.8 

98.6 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

49.2 

99.5 

99.5 

99.8 

1  vw.«. 

9.« 

99. r  9577 

97.75 

97.5 

9T.T 

98.6 

96.6 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

1C0.V. 

4  »  •  « 

95.3 

97. C 

97.5 

97.8 

98.6 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

ICO.* 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

OM  *0t  OBSOLETE 

mi.  ■■  ■■■■■  ■.»> . . . rr*^ -■'■rv1  ■  ’■'.'mc" ^ggg? . . as 


CATS  PROCESSING  DIVISION 
FT  SC*  L  S  A  F 

SSFtVILlE,  h.  C.  266C1 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


43??C 


KfcAfvCAE  R I  KOREA/KCK  AFC  K-i 


52,54-55,57-07 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


i:"c- 'L 


CEILING 

FEE! 


VISIBILITY  STATUTE  MILES 


.9  A 6 
,7  ;<9.7! 


NO  CEILING 
2  20000 


8.3 

V'.fc 


47.7 

56.5 


4E.7 
55  .  fc 


46.7 

59.6 


4  e .  9 

59.7 


48.9 

59.7 


TT75 

i-.e 


377? 

59.4 


"FTS 

65.5 


"5773 
SC  .5 


"67751 
6C .  o 


46.9 

59.7 


6  ,.5 

6  C  .  6 

TTTC 

6  3  .  Cl 


48.9 

59.7 


48.9 

59.7 


48.9 

59.71 


48.9 

59.7 


46. 

59. 


48. 

59. 


.91  48 
.71  59 


"6775 

6C  .6 

"5T77 

6  3.  Cl 


tTTTT^ 

.6,  oC  .6 


>  18000 
2  16000 


60 .5 

6'. .  6i 


7770 

10.6 


59. 7| 
61.7 
64.1 
64.6 


"5T7T 

62.8 

65.3 

66.1 


TTTT 

62.8 


6775] 

6C.6i 

"617 

63.:l 


6C.5 

60.6 


SC.  5 

6  v  •  6 


t. 

60 


60  • 
6C. 


5  60.5  60 

6  6  C  .  6  o  : 


2  uooo 
>  12000 


6T 

6  3.0 


61 
6  3 . 0 


TTTt 

11.4 


65.7 

66.4 


65.7 

66.4 


61  . 
63.' 


o  i  •  V 

6  3.01 


61. 

63. 


61. 

63. 


61 .5 
63.  C 


61. 
6  3. 


u!  6  t  .  J 

-.I  6  3.  J 


2  10000 
2  9000 


"TTTT 

11.4 


"5577| 

66.1 


6573 

66.1 


"TTTT 

67.3 


"677 

67.31 


65.7 

66.4 


65.71 

66.4 


65.7 

66.4 


65.7 

66.4 


65.7 

66.4 


65 

66 


65. 

66 . 


7  65.7 
M  66. 4 


67.3 
67.7 
"577? 

66.4 


67.3 

67.7 


67.3 
67. T 


2  8000 
>  7000 


67771 

67.7 


67.3 

67.7 


TTTT 

11.4 


7777 

66.8 


"57T5| 

66.1 


"5775 

68.1 


"5779 

68.4 


"577? 

68.4 


6773 

67.7 


67.3 

67.7 


67. 

67. 


67. 

67. 


"57791 

6  8.4 


"5779 

68.4 


"5779 

66.4 


68. 


68. 


3  67.3 
7  67.7 


67.9 

66.4 


TT1 

68. 


7""5T7q 

4f  68.41 


>  6000 
>  5000 


"57791 

68.4 


"TTTT 

11.9 


TTTT 

7C.fi 


69.0 

72.01 


"597TT 

72.0 


2  4300 
>  4000 


T377 

14.6 


7577 

84.7 


7777 

66.6 


7777 

87.0 


69.3 

72.6 

7777 

67.5 


69.3 

72.6 

7777 

87.5 


69.3 

72.6 


7777 

87.5 


69.3 

72.6 


69.3 

72.6 


7777] 

87. 


7777 

87.5 


69.3 

72.6 


69.3 

72.6 


69. 

72. 


69 

72 


69. a 
72  .q 


7777] 

87.5 


77771 

87.5 


77. 

87. 


tt; 

87. 


77.  a 
67.  a 


69 

72 

77 


69. 3| 

”v3 


2  3500 
>  3000 


8T77 


TTTT 

14.8 


7777 

93.0 


92.8 

95.1 


7775 
96. C 


797 

96.9 


7975 

96.9 


79771 

97.3 


7979 

97.51 


79791 

97.5 


79791 

97.7| 


79T51 

97.8| 


79761  94.6 
97.8  97.8 


87.51  67.51 


2  2500 

2  2000 


TTTT 

14.8 


TTTT 

93.5 


7577 

95.7 


7677 

96.6 


TTTT 

97.7 


TTTT 

97.7 


TTTT 

98.2 

78791 

98.6 


94. 

97, 


94. 

97. 


7777 

98.4 


7777] 

98.4 


2  1600 
>  1500 


98.0, 

98.7| 


TTTT 

14.8 


7777 

93.7 


7577 

95.8 


7577 

96.6 


7775 

97.8 

TTTT 

97.8 


97.8 

97.8 

TTTT 

97.8 


98.2 

96.9 


98. 

98. 


98. 

98. 


98.21 

98.9^ 


90. 

96. 


2  1200 
2  1000 


96.6 

98.7 


98.6 

98.7 


98.9 

99.3 


99.1 

99.5 


99. 

99. 


TTTT 

14.8 

TTTT 

14.8 


7777 

93.7 


757T 

95.8 

TTTT 

95.8 


TTTT 

96.8 

TTTT 

96.8 


TTTT 

98.6 

TTTT 

98.6 


7777 

98.7 

"9877 

98.7 


7777 

98.7 


7771 

99.3 


7775 

99.5 


tt; 

99. 


99. 

99. 


99.1 

99.5 


99. 

99. 


900 

600 


99 

99 


99.5 

99.5 


99. 

99. 


TTTT 

93.7 

TTTT 

93.7 


TTTT 

97.8 

TTTT 

97.8 


TTTT 

97.8 

TTTT 

97.8 


2  700 

2  600 


95.8 

95.8 


TTTT 

96.8 

TTTT 

96.8 

TTTT 

96.8 


TTTT 

98.6 

TTTT 

98.6 

TTTT 

98.6 


7777] 

98.7 

TTTT 

98.7 

7577 

98.7 


98.7 

98.7 


7777 

98.7 
TTTT 

90.7 
7777 

98.7 


99.3 

99.3 


7775 

99.3 

TTTT 

99.3 


99.5 

99.5| 


99. 

99. 


99.5 

99.5 

7775 

99.5 


99". 

99. 

757 

99, 


99. 

99. 


77. 

99. 


99.5 

99.5 


7775 

99.5 


99. 

99, 


2  500 

2  *00 


TTTT 

14.8 


99. 

99. 


TTTT 

14.8 


TTTT 

93.7 

TTTT 

93.7 


95.8 

95.8 

TTTT 

95.8 


TTTT 

97.8 

TTTT 

97.8 


TTTT 

97.8 

TTTT 

97.8 


77. 

99. 


7775 

99.5 


77 

99. 


2  300 

>  200 


1C0.0 


100 

0 


TTTT 

14.8 


99.3 

99.3 


99.5 

99.5 


99, 

99. 


99. 

99, 


99.5 

99.5 


99, 

99. 


1CC.C 
ICO.  J 


USAF  ETAC  jul  m  0-14-5(OL1)  previous  editions  oe  this  form  are  obsolete 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


554 


ol  o  c 


t 


CAT4  PRCCESMaC,  CIVISICN 
E I  AC  *  USAF 

ASHEVILLE,  N.  C.  23801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


*3  2*0  KWAKCAE  RI  KCREA/RCK  AFS  K-t  52,64  A  A* 

VA’  '  S' Aries  SAMI  .|«BS  "  ■  '  '  UWH 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  °  ~  - 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  STATUTE  MllES 


FEET 

_ 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

f. 

>  \  ‘i 

riT- 

>  >4 

ED 

B 

1 

S| 

NC  CE'LING 

14.  3 

68.1 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

SZEi 

SEZffB 

im 

■TRT 

RTH 

k*nl 

BTWl 

73.1 

■FRl 

Bm 

FHG 

I0E 

■HT' 

warm 

> 

\6000 

14.3 

68. <3 

73.1 

73.1 

73.1 

RVQ 

15.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

76.6 

75.6 

75 . 6i  75.6 

71761 

- 

16000 

16. C 

IMI 

74.8 

74.8 

74. e 

!ui 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.31  77-3,  7  7.3 

> 

14000 

■PPi 

70. fc 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.31  7  7.3 

■a 

ti-Ri: 

ilUU 

79.0 

81.5 

61.5 

81*5 

81*5 

81.5 

81.5 

ei.5 

81.5 

81.5 

61.5 

m 

■wp 

74.0 

79. C 

79. C 

KQ’;' 

81.5 

me 

inc 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

ei.5 

K3 

74.8 

■HE 

79.8 

FI Wl 

IhC 

BHC 

■  w 

■7K 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

62.4 

I 

16. C 

72.3 

74.8 

fciHJ 

Efcgjj 

vrgjj 

82.4 

E7R] 

bje 

E35! 

EEK3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

62.4 

m 

s 

72.3 

79.8 

sO 

• 

CD 

FIfP- 

|»E 

■TWi 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

c2.4 

32.4 

m 

16.2 

72.3 

79.8 

79.8 

79.6 

KQQ 

82.4 

imi 

mt 

|R] 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

62.4 

u 

16.. 

72.3 

79.8 

79.8 

■iRl 

82.4 

BUG 

BhG 

inc 

82.4 

82.4 

82.4 

82 

82.4 

> 

4500 

ro 

72.3 

79.8 

79.8 

79.8 

Kin 

82.4 

62.4 

82.4 

82.4 

KQC 

EQE 

map 

map 

igt 

“ 

4000 

■CTP 

72.3 

79.8 

79.8 

79.8 

KWH 

EEHE 

82.4 

82.4 

82.4 

■m 

IW 

> 

3500 

16.0 

74. e 

82.4 

ITTT^ 

Klfll 

66.6 

23 

Iffi 

■a 

16. e 

77.3 

84.9 

EE 

Els 

BEK 

■SHE 

KEK 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

69.9 

m 

16.8 

84. C 

92.4 

KHJjj 

97.5 

im1 

|m 

|m 

QK 

KTO 

yn 

16.8 

84.4 

i_9  3 . 3 

KHE 

Em: 

98.3 

BEK 

Eqe 

■.-1:1*1 

im 

1 

m 

16.8 

84.4 

EES 

KIM 

95.8 

95.8 

98.3 

98.3 

98.3 

■m’ 

BESI 

KtRI 

KTJ* 

EH 

mrm 

BIT 

E 

16. a 

85.7 

94.1 

Bn! 

96.6 

96.6 

99.2 

99.2 

99.2 

BEK 

BtwM 

17K 

KEffi 

m 

s 

85.7 

im 

94.1 

96.6 

|rm 

KQE 

Ki&j 

KkK 

99.2 

tw 

E 

86.6 

IsaWS] 

95.0 

97.5 

Eh3G 

iT«BH«l 

1TCT1 

100.0 

'KW 

Ml 

m 

El 

86.6 

95.0 

97.5 

97.5 

[WjHj 

10C.0 

lOC.f 

[TjTjWj' 

IfffEi 

■a 

BW 

86*6 

95. C 

97.5 

97.5 

oBHa 

100.0 

10C.0 

IM»W» 

fUSSE 

'%** 

m 

mm 

86.6 

95.0 

95.0 

|mj 

1C0.C 

10C.0 

rrgv 

ROTS 

■ 

mm 

■T-W4 

86.6 

95.0 

95.0 

EB 

Im! 

1C0.C 

IBB 

100.0 

lEeHS 

LfiUE 

LfiEHs 

iM91? 

n«nwt: 

1?PK 

m 

mm 

imi 

If-TTI 

ERRi] 

97.5 

Elffi 

iWjhj] 

regro 

FWJg 

IKES 

ITHg 

E 

KB 

■3H 

l"w-1 

97.5 

KILL 

iTEro 

IwW 

Ltac 

bhe 

1CC.C 

m 

■mi 

■  T-TT-I 

licBl 

K^Q>] 

BUS! 

[WJJjj 

miiwji 

IWW 

|&MW 

E 

im 

IfTFI 

95.0 

ESC 

KHE 

fProi 

imWi 

!TWC 

m 

100 

TfEi 

■TWj 

95.0 

97.5 

lUjJRjj 

IWJH8 

TjMW 

1CC.C 

E 

0 

wrm 

Pro 

97.5 

cm 

ICC. ’3 

USAF  ETAC  JULM  0-14-5  (OL  I)  PREVIOUS  EDITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS 


US 


IAk  Oil! 


CMt  PKCCtSSU.G  CIVISICN 
h r /> c .  us/ip 

A^t-fVILtf,  N.  C.  ?ttCl 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


A  322C 


PI  Kf6EA/RGfc  AFS  K-6 


52,54 


a  r  f* 


S**TIO>  S*u( 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


■  3 : .  -  .  => : . 


VISIBILITY  STATUIE  MILES 


FEET 

>  6 

>  5 

>  4 

,3 

>  2S 

>  2 

>  r.-j 

>  t  Vi 

>  i 

— 

>  3'4 

_ ’ _ 

>  5  8 

>  ‘7 

>  5  16 

i 

>  4  ’  >0 

’  - 

*.C  CEUINC- 

>  20000 

_ _ 

SBBfaHB 

BOB 

IMP 

ES 

Hflj 

BAi 

§|JjK 

65  ,C 
66.6 

Qfln 

EEBj 

PHI 

Km! 

n» 

EPS 

mm 

67.1 

72.1 

67.1 

72.1 

67.  1 
7<f.  1 

67.1 

72.1 

67. J 
72.  i 

SSI 

68.6 

68.6 

S|SJ 

»m] 

|Mj 

m 

BH 

■FBI 

Km! 

■fit 

Km 

UK 

Km! 

wfh- 

uk! 

■m 

KBE 

>  14000 

>  12000 

.  •  » 

:o.: 

Hi 

g-yy-y 

69.3 
70.  C 

fi  i 

KC&I 

■m 

IBP 

mtr,: 

E3T 

UK 

K HP 

■FK 

KEE 

UK 

KEE 

72. 9 
73.6 

72.91 

73.6 

>  10000 
>  9000 

B8I 

on 

RW 

Enj 

72.9 

74.3 

72.9 

74.3 

■mi 

KBE 

MfW, 

km, 

KBE 

K/.W 

|Ht 

EES 

n 

■nn 

Ktff 

76.4 

77.9 

76. A 
77.9 

76. A 
77.9 

HE 

mtrs.' 

hr 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

m  kW¥] 

PBI 

UfcK 

KBE 

UK 

KZS 

UK 

Km 

UK 

Wi'ITl 

mWfi 

uflj 

li&i 

UQj 

75.7 

77.1 

■IBil 

B&fiJ 

UBj 

he 

ittt 

UK 

KBE 

UK 

UK 

79.3 

80.7 

K2SJ 

HQj 

B tOk 

SSI 

mm*] 

Kim 

Bin 

f^FfC 

mm 

PR 

BIkI 

B 

PH! 

EIR 

HEH3 

#WI 

31.4| 

82.1 

>  3500 

>  3000 

20.  1 

22. 1 

B Wk 

72.9 

77.9 

77.1 

82.1 

81.4 

68.6 

llQj 

Ufiy 

|.mi; 

I1.H* 

im 

85. C 
92.1 

85.0 

92.1 

85.0 

92.1 

imi 

llTV 

Km! 

>  2500 

■1  2000 

63*6 

65.0 

87.9 

89.3 

94.3 

95.7 

94.3 

95.7 

tsst 

mmmTi 

97.9 

99.3 

||K 

B-1-k 

UK 

ITk 

>  1800 
>  1500 

22.1 

22.  9 

77.1 

77.9 

85. 0 
85.7 

89.3 

90.0 

95.7 

96.4 

“9TT7 

96.4 

K|QJ 

ws 

|kR 

mCL 

UK] 

II»M« 

UK 

UK 

[wB 

iwro 

iWiHl 

mrni 

ESE 

mj 

96. A 

96.4 

96.4 

1CC.C 

ICC.O 

100.0 
100. c 

100.  c 

ICO.O 

ICO.O 

100.0 

1C0.C 

ICO.O 

ifiUSS 

IBB 

>  900 

>  800 

KMnii 

96.4 

96.4 

100.5 

ICC.O 

ICO.O 

100.0 

10C.0 

100.0 

ICO.  01 
100.0 

ICO.  0 
100.C 

100. C 

ico.: 

1C  J  •  J 
1CC.C 

100.0 
100. C 

ico.: 

1 C  C  •  %j 

nxLi 

F--FJVJ 

35.7 

85.7 

90. c 
90.0 

96.4 

96.4 

96.41 

96.4 

I5JE 

100. 0 

loo. c 

100.0 

10C.0 

100.0 
100. c 

USE 

mm 

22.9 

22.9 

7T.9 

77.9 

85.7 

85.7 

90. C 
9C.C 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

Ww 

iT»T»ro 

TjWP 

it*I*H*l 

IM-K 

IWiF^ 

IPIQ1 

IWiB 

fHw 

>  300 

>  200 

a;y^i 

Minn 

.’rej 

^1-^1 

100. 0 
ICC.O 

EEHE 

100. c 
100.0 

[Wy 

Tfirvl 

TthQ* 

tw«yr»i 

>  100 
>  0 

22. 9 
22.9 

SBI 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

Tx.m 

■mm 

vmy 

TjTjffi 

lOo.c 

100.0 

100.  c 
ICO.O 

1CC.C- 

100.0 

100.C 

100.0 

1C0.C 

ICO.: 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


14C 


CATA  PROCESSING  CIVISICN 
ETAC,  LSAF 

ASHEVILLE,  N.  C.  26601 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4322C  KfcANCAE  RI  KCREA/RCK  AES  K -f 

STATION  ST  A  TIO",  NAME 


52  *  54-0  7 

TEARS 


AJ] 

MOST- 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


see- it :  ~ 

••0J«S  .1  S  T  ■ 


CEILING 

FEET, 


VISIBILITY  STATUTE  MILES: 


>  10 


T77 
3  •  **l 


>  6 


45.2 

53. 7] 

5179 

54.2 


>  2 


T  4  b  .1 

9  5A. 4 


NO  CEILING 
>  20000 


46.0 

54.5 


46.11 

54.7 


46.2 

54.8 


46.?] 

54.6 


171 

4.1 


46. a 
54.8 


46.2 

54.8 


46.2 

54.8 


46.  a 

54.9 


46.3 

54.9 


46.3 

54.9 


4  6. 
54. 


4o 

54 


•  3|  46  i 
.9  54. 


>  18000 
>  18000 


54.8 

55.1 


5571 

55.31 


1571 

58.: 

1971 

59.7 


1172 

59. C 


1175 

59.5| 


55.1 

55.4 

1176 

59.6 


55.1 

55.4 


55.1 

55.4 


55.1 

55.41 


55.1 

55.4 


56.6 

59.6 


56.6 

59.6 


55.2 

55.5 


H77 

59.6 


55.2 

55.5 


“5671 

59.6 


55.? 

55.51 


55. 

55.51 


5  5 


•  9 


55. 

55. 


55.^ 
55. 
“5671 
59. a 

717^ 

61.71 


>  uooo 

>  12000 


“ITT 

1.11 


T7T 

4.3 


56.6 

59.6 


56.6 

59.6 


56. 

59.61 


56.7 
59. tJ 


56. 

59. 


56. 

59. 


a  ioooo 

>  9000 


60.4 

60.9 


61. 

61.5 


171 

4.3 


H75| 

60.9 


“1T7I 

62.1 

1277 

63.6 


“1174 

62.8 

T5777 

64.2 


61.1 
61.6 
1177 
63. C 


61.1 

61.6 


1277 

63.0 

1771 

64.4 


61.1 

61.61 


HT71 

63.0 

17711 

64.4 


61.1 

61.61 


H771 

63. 

1771 

64.4 


61.1 

61.6 

1177 

637 


61.2 

61.7 

1177 

63.1 


61.2 

61.7 


62.7 

63.1 

1771 

64.5 


61.2 

61.7 


61.2 

61.7 


61 

61 


-2 


61. 


.7  61 


1177] 

63.  L 


>  8000 
a  7000 


6  277] 
63.1 


177 

4.3 


5T74 

62.3 


1771 

64.4 


1776 

64.4 


1771 

64.5 


177 

64.5! 


6177 

63.1 


62 

63 


.7  62. 


•M 


63.7 


>  8000 
>  5000 


>  4500 

>  4000 


137 

64.5| 


63 

64 


.61  63. 


.9 


64 


177 

4.4 


1177 

64.3 


1779 

65.6 


1471 

66.3 


64.8 

66.7 


64.8 

66.7 


in 


1577 

77.0 


1771 

79. C 


7074] 

80.1 


"7T77 

80.9 

T57T 

92.1 


TT77 

8C.9 


64.8 
66.7 
7T73 
81. C 


64.8 

66.7 


TT77| 

81.0 

T571 

92.7 


64.8 

66.7 


64.9 

66.7 


TT7I 

81.0 

1571 

92.7 


7T73 

81.0 

“5574 

93.3 


64.9 

66.7 


64.4 

66.7 


TT73 

81.0 


64.4 

66.7 


64 

66 


64. 

66. 


>  3500 

>  3000 


sic 


ITT? 

85.7 


85.6 

88.7! 


TT77T 
90. 4| 


15TT 

92.1 

9175 

94.2 


1571 

92. 5| 

“9771 

95.2 


71.3 

81.0 


71.31 

8i. d 


1574 

93.1 


157 

93.21 


71 

81 


71.3| 
81 


»  2500 

a  2000 


171 

5.0 


1175 

86.5 


1971 

89.9 


91771 

91.9 


1777 

94.21 

1471] 

96.0 


1773 

95.3 

H7T 

97.4| 


1777 

95.3 
1671 

97.4 


1574 

93.1 


88 

93 


•d 


88. 

93. 


88.41 
93.  Z 


>  ,800 
a  1500 


93.6 

95.9 


93.8 

96.1 


171 

5.C 


1571 
87.  C 
1771 
87.0 


9TTTT 

90. 4 


9277] 

93.0 


1479] 

96.0 


15791 

97.2 

1777 

97.7 


96 . 6 
98.0 


1171 

98.2 

1574 

96.8 


93.8 

96.1 

1179 

98.3 


93.4 

96.2 


9775 

98.4 


177 

98. 

157 

99. 


93, 

96, 

98, 

117 


93.9 

96.2 

1770 

98.4 

98.5 
99.. 


a  1200 
a  1000 


ITT 

5.1 

ITT 

5.1 


90.4 

9C.4 


1771 

93.2 


9471 

96.4 

1577 

96.7| 


757T 

96.4 


1775] 

98.0 

1571 

96.4 


1771 

98.0 

1571 

98.4 


1571 

98.6 


1574 

98.9 


1575 

99.0 


>  900 

a  loo 


1771 
87.  C 
1771 
87.1 


1174 

90.4 


177 

93. 


1177 

96.7 


<771 

98.1 

98.3 

98.4 


99.0 

99.3 

1171 

99.6 


99.0 


a  200 
a  600 


98.8 

99.0 


99.1 

99.3| 


99.2 

99.4 


T7T 

5.1 

ITT 

5.1 


■9174 

90.5 


1777 

93.3 


1577 

96.7 

1677 

96.7 

15771 

96.7 


1577] 

96.7 


1175 
98.7 
1877 
98.7 
1577 
98. 7| 


1571 

98.7 

1577 

98.7 

1577 

98.7 


1173 

99.4 

1175 

99.6 


99.6 

99.7 
1175 
99.9 


1177 

99.8 


99 

99 

17 

99 


99, 

99, 


99.2 

99.4 


a  soo 
a  400 


TT7T 

87.1 


H 75 
90.5 


1771 

93.3 


1577 

96.7 


1574 

98.4 

1574 

98.4 


99.7| 

99.8 


1171 

99.9 


99 

ICO 

100“ 

100 


99. 

99. 

HC 


99. 

99.8 

1171 

ICC.O 


a  ooo 
a  200 


100. c 


100 

0 


ITT 

5.1 


8  7.1 
87.1 


W75 

90.5 


1577 

93.3 


1577 

96.7 


99.6 

99.6 


99.8 

99.8| 


99.9 

99.9 


99. 

99.91 


100. 

100, 


100.0 

1C0.0 


TOTAL  NUMMft  OF  OISHVATIONS  - 


1350 


CATA  PROCESSING  CIVISICN 
£  T  AC  »  USAF 

ASHFVlllE,  N.  C.  28801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4  3  220 


KhANCAE  R 1  KCREA/ROK  AFS  K-6 

STATION  NAME 


52,54-67 _ 

*  l  ARS 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


Ah  , 


12.L '1-141 


FEET, 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  2'i 

>  2 

>  1  'l 

>  i  4 

_  1 

>  1 

>  i4 

>  5  8 

>  i 

>  5  16 

? . 

>  0 

NO  CEILING 

2.  7 

45.4 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

>  20000 

■W 

Erw 

Kf-Hd 

BfW 

KTk 

KW 

KTK 

Bin 

56.5 

56.5 

56.5 

56. 5i 

> 

\  8000 

4.4 

56. e 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

5b. 9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.5 

56.5 

> 

16000 

4.7 

B3H! 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

5  7.7 

57.2 

57.2 

57.2 

m 

57.7 

57.9 

mm 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.91 

EE 

Iff 

K«fT» 

EM 

ran 

6C.C 

6  0.0 

6  C  mC 

60.0 

6".  ? 

60 . 0 

60.0 

6?  . 

> 

10000 

4.8 

61.5 

61.7 

61.8 

61.3 

61.8 

61.8 

61. e 

61.8 

BB 

61.8 

61.8 

■1R, 

nnr 

61.8 

61.8 

9000 

4.6 

niti 

rae 

■Twi 

ran 

ran 

62.1 

62-1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

t2 . 1 

m 

KUC 

QKI 

64. C 

6^*C 

64.0 

64.  C 

64.? 

64. C 

64. C 

64.0 

64.  C 

64.0 

64.  C 

m 

WBS 

RE 

BtWI 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

B 

K& 

rati 

Ittmi 

|QK] 

me 

KIK 

m 

Bn 

■He 

■He 

IT-TT' 

HU? 

Bn! 

RE 

> 

4500 

5.0 

66.3 

66.7 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

wzw. 

> 

4000 

5.0 

68.0 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

6  8.7, 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

66.7 

68.7 

m 

men 

IFHi 

mfk\ 

M¥m 

Kim 

Kim 

Kim 

Kim 

73.4 

Kim 

Kim 

iw 

Km 

KFs*t 

E 

kC 

Eue 

■TftJ 

ini'] 

Em 

Kim 

HE 

■Im 

■  in 

Iwl 

HR 

d 

«  ?K 

■  W1 

eUE 

m 

MSB 

87.3 

88.5 

89.6 

90.7 

90.7 

90.7 

9C.7 

9C.7 

9C.7 

KlJQi 

Kijm 

Kim 

KfjHji 

BEFTf, 

E 

■111 

89.1 

9C.8 

92.3 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.4 

Elk 

Bin 

Elk 

UK 

BriMd 

BLTt 

> 

1800 

BE 

89.4 

tin 

92.7 

94.4 

94.4 

94.8 

94.8 

94.8 

95.0 

95.1 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

> 

1500 

Bn 

89.6 

91.4 

93.2 

95.3 

95.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.8 

Eff 

> 

1200 

mm 

89.9 

91.8 

93.6 

95.9 

95.9 

Kim 

97.0 

Kim 

tin, 

QK 

ICTE 

> 

1000 

mm 

90.0 

92.0 

94. C 

96.6 

96.6 

tuE 

97.8 

ETm 

BT.ni 

ETm 

Elm 

ETm 

UP* 

E 

900 

■s 

9C.C 

KFK1 

Kim 

KTK 

Kim 

Kim 

Kim 

EH&J 

Kim 

Bin 

KQ£ 

kiw 

E S 

m 

800 

mw 

90.1 

mi 

E*m 

tuu 

KLB] 

Elk 

ETk 

Eht 

ETm 

Bin 

Elm 

BIB 

Bin 

> 

700 

EE 

Aim 

K£ZU 

K1W- 

97.4 

97.4 

Kim 

KTK 

m 

|in 

Kim 

Kim 

jig|m 

> 

600 

■n 

Im 

■1WI 

EZK 

97.6 

97.6 

EiAl 

Elm 

euc 

EUP 

EBP 

EPWS1 

ror 

BE 

> 

500 

BE 

(IH 

92.1 

KlfJ, 

Kim 

97.6 

99.0 

Ql 

Kim 

|LQ| 

Kim 

[IjljHJ 

IICTR 

10C.0 

> 

400 

mm 

mr 

92.1 

Elm 

IilT 

97.6 

99.0 

ELM! 

■1111 

ETk 

ETTfi 

IBM 

> 

300 

MM 

Klfl] 

kqu 

iWi 

Kim 

DIE 

KW 

99.1 

99.1 

Kim 

Kim 

W*H» 

> 

200 

ms 

90.1 

EE 

lilff 

97.6 

ETm 

99.1 

99.1 

EUE 

ETk 

TwT 

> 

100 

msi 

90.1 

92.1 

KL||] 

Kim 

Kim 

99.0 

Kim 

99.1 

Kim 

llJHj 

w«h' 

iwffi 

> 

0 

mSt 

90. 1 

92.1 

EZS 

m 

Iml 

99.0 

Cbj 

99.1 

Elm 

ETm 

(wro 

MB' 

inn: 

USAF  ETAC  JUL  M  0-14  5  (OL  1  )  PREVIOUS  COITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


1350 


C  A  I  A  PROCESSING  DIVISION 
ETAC,  LSAF 

ASHEVILLE,  N.  C.  ?6EC1 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


CATA  PRCCESSIrvG  CiVISICN 
erACt  leaf 

ASHtVULt,  h.  C.  28601 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


*  322: 

StAIIO** 


KRA6CAE  Rl  KCREA/RCK  AFS  K-e  52,54  A"- 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  \ 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS)  '  j 


VISIBILITY  STATUTE  MILES 


FEET 

— 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  2’ij 

>  2 

>  1*7 

>  1% 

>  1 

>  1, 

>58 

>  '-j 

i  s  It  >  .  ; 

NO 

CEU’NC. 

12.' 

63.2 

65.8 

65.8 

68. A 

66. A 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

c  9 . 7 

69.21 

69 .2 

69.2 

69.3 

20000 

12.  i 

65.8 

68.4 

68. A 

70.9 

7  .9 

71.8 

71.8 

71.8 

71.6 

71.8 

71.8 

7i. e 

71.8 

Tl.Bi  71.oi 

> 

12.8 

65.6 

68. A 

68. A 

70.9 

7-0.9 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

7i. e 

7i. a 

> 

I600C 

15.4 

68. A 

7C.9 

70. 9 

73.5 

73.5 

74.  4 

7  A  .  A 

74. A 

74.4 

7A.A 

74. 4 

74. 4 

7A.A 

74.4 

74.4i 

> 

14000 

15.4 

71. 51 

7T75 

76.1 

"T57T 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

> 

12000 

15. A 

7:.s 

75.2 

75.2 

77.8 

7  1.8 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78*61  78*6 

76.6 

> 

10000 

1  5  .  A1 

71.8 

76.1 

76.1 

78.6 

78.6 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.51  79.51 

> 

9000 

15. A 

72.6 

76.9 

76.9 

79.5 

79.5 

30.3 

60.3 

8C.3 

BO. 3 

8 -.3 

80.3 

80.3 

B~.3i  8C.3 

ec.a 

> 

3000 

rT374 

7276 

7679 

76.9 

79.5 

"7975 

8C.3 

8C.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

8C.3 

8i  .  3 

80.3 

6C.3 

> 

7000 

15. A 

72.6 

76.9 

76.9 

79.5 

79.5 

60.3 

80.3 

8C.3 

80.3 

80.3 

8C.3 

80.3 

80.3 

ec.3 

8C  •  J 

> 

6000 

15.  A1 

7776 

7579 

76.9 

"7973 

5 

bC  .  3 

eo.3 

8C-.3 

80.3 

8C.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80 . 3 

> 

5000 

15. A 

72.6 

76.9 

76.9 

79.5 

79.5 

8C.3 

EC.3 

8C.3 

8C.3 

80.3 

80. 3 

80.3 

80.3 

ec.3 

e;  .3 

— 7’ 

4500 

"7574 

7276 

T677 

T6.9 

7T75 

79.5 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

8C.3 

80.3 

80.3 

8C  .  3 

8C  .3 

60.3 

4000 

15. A 

73.5 

77.8 

77.8 

8C.3 

80.3 

81.2 

81.2 

61.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

61.2 

15*4 

77  «  8 

8  2  m  1 

82.9 

8  5.5 

89.5 

86.3 

86  •  3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

88.0 

86.0 

88. C1 

68.0 

L  f 

3000 

15. A 

79.5 

83.8 

65.5 

88.  C 

88.0 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

90.6 

9C  .6 

*50*6 

90.6 

- 

ir.A 

T7T9 

'  8e.C 

89.7 

92.3' 

92.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

9T.1 

94.9 

94.9 

94.9 

r  9^*^ 

> 

2000 

15. A 

8  A  .  6 

89.7 

91.5 

94.0 

9A.C 

9A.9 

9A.9 

9  A  .  9 

9A.9 

9A.9 

94.9 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

> 

1800 

15.4 

34.6 

S9.7 

97.5 

94.0 

"9477 

"94.9 

9A.9 

9A.9 

94. 9 

94.9 

94.9 

96.6 

•  6 

96.6 

96.6 

> 

>500 

15.  A 

SA.fc 

89.7 

91.5 

94.0 

9A.0 

94.9 

9  A  .  9 

9A.9 

94. 9 

94. 9 

94.9 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

> 

15.  A 

84.6 

“FT77 

51.5 

94.0 

94. C 

94.9 

94.9 

9A.9 

94. 9 

94.9 

94.9 

96.6 

96.6 

96 .6> 

96.61 

> 

1000 

15.  A 

88.0 

93.2 

9  A  .  9 

97. A 

97. A 

96.3 

98.3 

96.3 

98.3 

98.3 

98.3 

1C0.0 

10C.0 

1C0.C 

l-.C.  ' 

> 

IT.  A 

85.0 

91 .7 

9A.9 

97. A 

57.4 

98.3 

98.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

100.0 

ICO. cl 

100. c 

KC.C 

> 

800 

15. A 

88.0 

93.2 

9A.9 

97. A 

97.4 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

100.0 

ICO.O 

ICO.O 

ICO.O 

> 

15. A 

8870 

9177 

94.9 

7776 

97.4 

96.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

1CC.0 

100.0 

1C0.C 

ICO.O 

> 

6:o 

15. A 

88. C 

93.2 

94.9 

97. A 

97. A 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

1C0.0 

1CC.0 

1C0.C 

10C.C 

> 

‘"T57T 

88.0 

93.2 

P9T79 

97. A 

9TV4 

98.3 

96.3 

96.3 

98.3 

96.3 

98.3 

ldoi  a 

TCcTo 

ICC. cl 

ico.: 

> 

400 

15. A 

88.  C 

93.2 

94.9 

97. A 

97. A 

98.3 

98.3 

96.3 

98.3 

98.3 

98.3 

100.0 

100.0 

ICO.O 

10C.O 

> 

18  »C 

93.2 

“94T9 

97.  A 

97. A 

96.3 

96.3 

98.3 

98.3 

96.3 

98.3 

ICO.O 

ICO.O 

1C0.C 

1CC.C 

> 

200 

15. A 

88.  C 

93.2 

9A.9 

97. A 

97. A 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

100.0 

1CC.0 

1C0.C 

ICC.i. 

> 

■vni 

■  rrvi 

KLQJ 

97. A 

97. A 

98.3 

96.3 

96.3 

96.3 

98.3 

98.1 

ttco.o1 

100.0 
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U2L 

*38*1 

99.1 

99.1 

99.4 

99.9 

99.4 

ILB 

UK 

fKJPj 

[WjHj 

0 

Be 

94.9 

96.6 

98.1 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.8 

99.9 

Iwro 

USAF  ETAC  julm  0-14-5(011)  prcvious  coitions  of  this  form  arc  obsolete 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


I486 


CATA  PROCESSING  DIVISION 
ETAC,  liSAF 

ASFEVILLEt  N.  C.  268C1 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


CAT*  PROCESSING  DIVISION 
ETAC.  LI  SAP 

ASHEVILLE#  N.  C.  28801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


A 3220  KWANCAE  R1  KCREA/RCK  APS  K-6 

STA»'0*»  STATION  NAME 


52-54 _ 

TEARS 


KAY 

MONTH 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


21CC-23CC 

«OuRS  l  S  ' 


ClIL'NG 

FEET. 

VISIBILITY  STATUTE  MILES 

>  10 

>6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  2’, 

>  2 

>  1  Vi 

>  i'« 

>  i 

>  \ 

>58 

>  '7 

i  ^ 

>5,6  ,  >  .  >0 

NO  CEILING 

>  20000 

n.7 

11.7 

56.3 

59.9 

59. C 
62.6 

60.8 

64.4 

61.3 

64.9 

61.3 

64.9 

61.3 

64.9 

61.3 

64.9 

61.3 

64.9 

61.3 

64.9 

61.3 

64.9 

61.3 

64.9 

61.3 

64.9 

61.3 

64.9 

61.3*  61.3 
64.9!  64. 9i 

>  moo 

>  16000 

11.7 

n.7, 

59.9 

59.9 

62.6 

62.6 

64.4 

64.4 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

■TW1 

■UtI 

Im* 

uw 

wsw 

Im* 

Dn! 

BIB 

69.8 

71.6 

69.8 

71.6 

69.8 

71.6 

69.6 

71.6 

69.8 

71.6 

IP 

11.7 

11.7 

7C.3 
7a. 3 

EZE 

rat 

76.6 

76.6 

BE 

Bit 

77. C 
77.0 

77.0 

77.0 

EEZS 

Bit 

Bit! 

■jnj 

Bit 

BE 

Bit 

BE 

Ki» 

BE 

mum 

73.9 

73.9 

BK 

mw 

US 

k'btF. 

Kb 

EOT1 

rat 

ISt! 

ehe 

■  i-n* 

ny? 

EOT' 

ran 

n>iT? 

bTht 

KB 

|P 

EOT? 

EBB 

n.7 

11.7 

■Ilf! 

I'w 

■  fit 

Kb 

82.0 

82.9 

82.0 

82.9 

82.0 

82.9 

82.0 

82.9 

wrm 

m 

Kg 

KB 

■i>fr 

n.7 
11.  T 

75.7 

76.1 

8C.6 

61.1 

82.9 

83.3 

83.8 

84.2 

83.8 

84.2 

83.8 

84.2 

83.8 

84.2 

83.8 

84.2 

83.8 

84.2 

83.8 

84.2 

83.8 

84.2 

83.8 

84.2 

83.8 

84.2 

83.8 

84.2 

83. e 

84.2 

JQBl 

IW 

77.5 

00.6 

82.4 

85.6 

Kg 

MOT* 

rat 

KB 

85.6 

86.7 

85.6 

88.7 

85.6 

88.7 

WTTT 

hie 

■  VW 

lm 

liff' 

■in. 

EOT 

■TH/ 

KB 

EOT 

EUti 

BE 

tit! 

82.0 

85.1 

86.9 

90.1, 

EOT 

rat 

EOT 

rat 

|M] 

rat 

| 

Eat 

EjMJ 

KIWI 

EOT- 

ETW 

Eat 

EOT 

Eat 

E£QJ 

Eat 

EOT 

Eat 

EOT 

EOT 

Eat 

EOT 

>  1800 
>  1500 

■EW- 

■hs: 

Kg} 

rat 

rat 

KB 

EOT] 

ETH*] 

95.5 

96.8 

95.5 

96.8 

95.5 

96.8 

EOT? 

EaE 

95.5 

96.8 

95.5 

96.8 

95.5 

96.8 

95.5 

96.8 

95.5 

96.8 

95.5 

96.8 

>  1200 
>  1000 

B1 

85.6 

85.6 

|IHjj 

93.7 

93.7 

EOT] 

liK 

EOT] 

ran 

98.2 

99.1 

irw. 

Elrt 

KITH 

KIWI 

EOT 

El  HI 

KB 

EOT-! 

EOT! 

KB 

m 

m 

KB 

>  900 

>  800 

13. s 
13.  S 

85.6 

85.6 

91.0 

91.0 

E*wy 

rat 

tlft1 

IW! 

EOT] 

Big 

KIWI 

ETW1 

ItPW; 

EOT 

EOT 

fUME 

EOT! 

itlTO, 

EOT! 

rTFw? 

EOT) 

HOT 

EOT 

iTtff 

>  700 

£  600 

IKK 

85.6 

85.6 

91.0 

91.0 

EOT 

BHti 

B3C 

Effn 

iljljQJ 

FTjTjK 

E5SE 

[WjWs 

IwH'l 

II’OT'I 

IM'lt 

IWjH; 

LlSffl? 

mo 

>  500 

>  400 

13.5 

13.3 

eot 

ITS! 

ilR; 

EifF 

Effij 

rat 

EOT] 

i.*W 

Ek 

mm 

n»T»K 

rFTlt 

iw®] 

iWJJj 

[TFE 

IHtH 

IWjff 

iRw 

[WjH 

ITTH 

IHjff 

HOT?; 

£  300 

>  200 

BM 

Iw! 

|m 

EMi 

iac 

rat 

|r»r 

rw«ro 

[WFK 

rTFro 

ir-rw 
!  i-'H'l 

FTFR*] 

iRwi 

11'i‘W'] 

KjtQS 

(BtE 

IHffj 

itat 

mum 

mm 

IWjBj 

IwB 

>  100 
>  0 

13.5 

13.5 

85.6 

85.6 

|ip. 

EOT 

BE 

EOT 

ran 

EOT] 

B'W1 

iM'K 

[TjFHj 
it  5e 

ILOTjj 

rat 

nw*Kj. 

[JEH 

mm 

FWjrtji 

iwm 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

USAF  ETAC  JUiTm  0-14-5(011)  Previous  tOlTlONS  OF  THIS  f  OHM  ARi  OBSOLETE 
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W! 


****** 


cara  processing  division 
8TAC,  LSAF 

ASHEVILLE'  N.  C.  238C1 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4322C  KWANOAE  RI  KCPEA/RCK  aFS  K-6 

STATION  STATION  NAME 


52- 5 A _ 


JIN 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


hours  a  s  i 


CEILING 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES; 

■ 

D 

B 

B 

B 

1 

B 

>  1  'h 

mb 

B 

>  5,  16 

>  't 

>  0 

KffG 

jg|» 

EM 

BK: 

glW 

m 

■  IF*: 

Dre 

RK 

Bit! 

EtKi 

Ellti 

Ellti 

Eire 

KlX, 

Ellti 

Einl 

EM 

ure 

m 

bin- 

A3. 8 

A6.5 

A7.3 

47. 7 

47.7 

47  .1 

47.7 

atTt 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

E 

RR 

A7.7 

48 . 5 

48. 8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.6 

> 

14000 

19.6 

A6.2 

48.8 

A9.6 

50  .C 

50.0 

50. 0 

50.0 

50.0 

50.0 

A-i»nt 

T  2000 

19.6 

A7.7 

50.4 

51.2 

51.5 

_51.5 

51.5 

sire 

51.5 

■3TC 

ETvv 

■jvE 

inr 

Hfc 

KM 

m 

HR! 

53.1 

QjTF] 

RTF 

rrai 

Ui 

58.8 

58.8 

58. e 

E 

« ire 

KR. 

EITO 

ffifC 

Il'fL' 

V.liK' 

IVJV 

EM 

glW 

Eac 

60.4 

60.4 

m 

HK 

56.2 

58.6 

61.9 

62.3 

62.3 

gnti 

62.3 

KWB! 

g?» 

flic 

ETA 

EVh 

WpK 

gw 

E 

Eire 

HR! 

59.6 

63.5 

63.8 

63.8 

KM 

63.8 

EM 

Mr 

EM 

EHl 

IM 

IBP 

Ik 

> 

6000 

21.5 

58.5 

■ire 

on? 

gT-FE 

RTW 

EES 

v-ttv. 

g-f-TC 

g-T-FC 

EQQE 

re-TTE-. 

> 

5000 

?i*5 

59.2 

llfli 

EnC 

urn 

ETM1 

KTfT: 

KM 

■■fni 

KM 

EM! 

■in-: 

Hi 

km 

bCTC 

BSIC 

> 

4500 

21.9 

59.6 

63.1 

68.1 

66.5 

nn 

gr-n-i 

ek 

EM 

g-TH 

mr 

68.8 

68.8 

> 

4000 

23.1 

66.5 

70. A 

76.5 

77.7 

ElKi 

EM 

KM 

EM 

EM 

EM 

78.1 

78.1 

> 

3500 

23.  1 

68.1 

■ARI 

KZQ] 

■EK 

EOT 

W0P 

KOf? 

■HE 

lire 

|HL 

■tre 

> 

3000 

23.1 

75.8 

lire 

he 

EM 

lire 

niti 

EUxi 

Brel 

Kin: 

Kin 

KM 

Kin 

m 

■EFK 

64. 6 

ilffi 

ItWi 

PIB 

KIWI 

im 

lire 

rein 

EHT 

iSE 

mat 

E£ 

ELS 

E 

EM 

HE 

87.7 

EK 

EM 

EM 

EM 

EM 

imi 

EM 

EM 

Barr 

Bni 

EEHi 

retni 

> 

1800 

25. A 

80. A 

87.7 

94.6 

96.2 

96.2 

96.5 

Eire) 

n-n: 

ure 

Eire 

Eifli 

jjrejKi 

■ire 

> 

1500 

25. A 

80.4 

87.7 

95.4 

97.3 

97.3 

98.1 

EM 

ETWI 

EM 

trir 

EM 

EM 

K'-n- 

Kin- 

EM 

> 

1200 

■i-K 

[lift1 

illfi 

95. A 

fire 

Eire 

rerrn 

KTW 

EHn 

uni 

reirr 

EE 

EBE 

KW 

wm- 

EGE 

> 

1000 

14-n! 

KM! 

Bni 

95.4 

KM 

KM 

EM 

EM 

CE 

EM 

Kin 

EM 

KIW? 

EM 

Em 

> 

900 

wvre. 

■  i»n 

[»lj 

■WE 

Eire 

UK 

rem? 

mi 

Eire 

Eire 

rein’ 

■in? 

It<i*ni 

wim. 

IWjHj 

FT4jn 

> 

800 

KM 

WSW 

EM 

EM 

97.3 

EM 

EM 

EM 

EM 

Iwff 

iTM 

iwB 

iuEIe 

> 

700 

rm' 

■in 

EDE 

Oft? 

Eire 

97.3 

mm 

lift 

ELK 

EZili 

rein' 

EES 

n*i»n<; 

1  •' 

10C.C 

100. 0 

> 

600 

mm 

KM 

i»ii 

EM 

EM 

97.3 

Kin! 

EM 

EM 

EM 

Kin1 

EM 

1  M'H'l 

li’Pn* 

100. c 

1C0.C 

> 

500 

■we 

OK 

OAi 

OK 

tUE 

DS 

98.5 

UA 

bl-W-l 

98.8 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

> 

400 

Eln? 

80.  A 

87.7 

95.4 

97.3 

97.3 

98.5 

KM 

K-I  n 

98.8 

99.6 

99.6 

100. 0 

it™* 

iTTno 

100.0 

300 

KS 

■  I'ftl 

■  llli 

Eire 

UK 

rem? 

UK 

ELJE 

EIW 

rein? 

rein? 

[J^n* 

ro  sH*. 

ii^n*; 

ICO.O 

> 

200 

EM 

OK 

Bw! 

95.4 

Eire; 

97.3 

Kin! 

98.5 

EM? 

EM 

EM 

EM 

If'  “• 

HE 

1C0.C 

> 

100 

EES 

80.  A 

IlAi 

lire 

UK 

klK 

bin? 

■HE 

EM' 

EITF 

■in’' 

fTw, 

[MjHj 

> 

0 

EHc 

•0.4 

cm! 

Kin! 

EM 

97.3 

PIC 

EM 

K1W' 

Kin! 

Kin! 

ivvrw 

ILlHi 

iT»Mi 

ittmS 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 


USAF  ETAC  JUL  M  0-14-5(OL1)  Previous  COITIONS  OF  THIS  FORM  ARC  OBSOLETE 


i6C 


DATA  PROCESSING  C I  V 1 S 1 CN 
ETAC,  US AF 

ASFEV  ILLE  »  N.  C.  2  8  801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4322C 

STATION 


KhANCAF  RI  KCREA/RCK  AF S  K-6 

STATION  NAME 


52-S4 

TEARS 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


JIN 

.  3 c c -  s;:, 

«Ou*S  !L  S  T  I 


CEILING 

VISIBILITY  STATUTE  WILESi 

B 

m 

>  6 

>  5 

>  4 

D 

>  Th 

m 

>  Vfy 

>  1% 

n 

m 

a 

m 

B 

,0 

NO  CEILING 

15.9 

28. A 

fclW-l 

33.3 

1KBK 

KFQjj 

KITE 

m 

UTTi 

> 

20000 

16.7 

32.6 

EES 

37.5 

ETC 

EES 

EES 

EE-.-' 

EBE 

ESC 

ESC 

ESC 

US 

KfW? 

> 

18000 

“T6T7 

kwe 

UK 

38.6 

36.6 

38.6 

KITE 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

BF||1 

> 

16000 

17.8 

34.1 

37.5 

39. C 

40.2 

Ea 

40.2 

4C.2 

4C.2 

40.2 

4C  •  2 

EBB 

4G.2 

4C  •  2 

40.2 

> 

uooo 

1 8  •  2 

KITE 

Kklt 

KIR 

42.4 

KWE 

KHE 

KWC 

EWE 

EWE 

EWE 

EWE 

UA 

KJS 

> 

12000 

18.2 

37.5 

HE 

44.3 

44.3 

44.7 

44.7 

k!Mj 

BE 

JBW, 

Kifti 

lift 

lift 

> 

10000 

1 8  •  2 

min* 

47.3 

IYK! 

na 

DH 

jsrsfs. 

KTH 

«K, 

EV||| 

DQi 

UA 

> 

9000 

18.2 

40.2 

50.0 

OB 

5C.4 

EhE 

UK 

ESC 

uH! 

ESC 

U*IE 

E9E 

ESC 

> 

8000 

ua 

UK. 

UtfL 

ms 

maL 

US 

S1K 

ua 

ua 

ua 

ua 

54.2 

54.2 

54.2 

> 

7000 

19.3 

44.3 

5C.4 

52.7 

54.5 

E3E 

54.9 

its 

ESC 

ER 

B 

K 

54.9 

54.9 

54  .S| 

> 

6000 

UQ 

uni 

56.4 

ua 

K1T1. 

KITE 

KITE 

UA 

KIW: 

56.8 

56.8 

56.8 

> 

“ 

5000 

KTKi 

kw*i 

60. 2 

61.0 

61.0 

61. C 

61. C 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61. 0 

61.3 

m 

KT-TI-I 

KT-T5-I 

59.1 

61.4 

KIEL 

I7KI 

|VN] 

Eyni 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.  1 

E 

52.7 

61. 0 

67.4 

69.7 

69^7 

ESC 

7C.8 

70.8 

70.8 

7C.E 

70.8 

70. d 

70.81 

m 

WTfTW 

IUk 

K2A 

ua 

■ tm 

ua 

BiAi 

BrfeTTl 

|£Qt 

73.1 

73.1 

73.  ll 

m 

lilll 

62.5 

70.8 

77.7 

81. 1 

81.1 

81.8 

IW' 

Cm 

82.2 

1W 

lw 

m 

UA 

UA 

mat 

57  :i 

87.1 

■*»* 

LLB. 

KIR; 

KITE 

11W- 

■jLR 

m 

69.3 

79.2 

87.5 

92.8 

92.8 

93.9 

93.9 

EEHj 

lull 

KEffl 

KrtHI 

Ktm 

m 

22.3 

UA 

KUL 

EHL 

ua 

93.9 

93.9 

94.7 

94.7 

94.7 

95.1 

95.1 

95.1 

95.  l| 

m 

22.3 

69.7 

79.5 

87.9 

93.2 

93.2 

95.1 

95.1 

95.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.6 

96.6 

96.6 

96.61 

m 

69  •  7 

UZL 

UIL 

9J.2 

93.2 

95.1 

95.1 

Ai-n 

96.2 

96.2 

96.2 

96.6 

96.6 

96.6 

U2L 

E 

UH 

22.3 

73.1 

79.9 

88.3 

93.6 

93.6 

95.5 

95.5 

95.5 

EBE 

bed 

BBS 

UA 

97.3 

97.3 

EE 

m 

UK 

9^  *6 

UK 

Ki,n: 

B'JK: 

Kllfi; 

Kll 

UA 

UA 

UA 

E 

Ck 

93.9 

95.8 

ESC 

EESi 

lift 

Exa 

llfli 

■ 

HtfVI 

TBT6 

UK 

imj 

UH-. 

UA 

97.3 

97.3 

UA 

UA 

eub 

KQVj 

E 

88.6 

93.9 

93.9 

95.8 

95.8 

95.8 

97.3 

97.3 

97.3 

kIHI 

UA 

UA 

EfSi 

— 

■ ;  i*n- 1 

Blffl 

KAIL 

KAfL 

UIL 

UA. 

|LW 

Kino 

yK 

K1K 

UA 

97.7 

97.7 

97.  r 

> 

H 

93.9 

93.9 

95.8 

95.8 

EQE 

pm 

uni 

98.1 

96.1 

98.11 

m 

wm 

■i*nj 

■  L»m 

88.6 

UK 

UA 

KIR 

H-TT4 

96.2 

KIWI 

Bin! 

UBJ 

KITE 

ua 

mini 

E 

H 

88.6 

93.9 

93.9 

96.2 

rrwi 

EQE 

ELK 

EaE 

BjE 

m 

100 

wm 

88«  6 

kail 

KAIL 

UA 

kite 

HI*: 

98.3 

99.2 

UA 

99.2 

ica.c 

m 

0 

22.3 

88.6 

93.9 

93.9 

96.2 

96.2 

N 

• 

4> 

a* 

ESC 

98.5 

98.5 

99.2 

99.2 

99.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

USAF  ETAC  JU*M  0-14*5(011)  PREVIOUS  COITIONS  OF  THIS  FORM  »RE  OBSOLETE 


IV  o 


CAT*  PBCCESSIKG  CIVISICN 
ETAC,  CSAF 

ASI-fcVtLLE,  N.  C.  2  8  8C  1 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


KWANCAE  R I  KCREA/RCK  AFS  K-6 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


USAF  ETAC 


JUL  M  0-14-5  (OL  I) 


previous  coitions  of  this  form  a»i  obsolete 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


1440 


CAT*  PROCESSING  CIVISTCT 
ETAC,  US AF 

ASFEVILLE,  N.  C.  2b8G  l 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


A3.32Q  KhANCAE  R|  KCREA/ROK  AFS  K-£ 

STATION  STATION  NAME 


52-67 

TEARS 


JU'N 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
{FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

VISIBILITY  {STATUTE  MlLESl 

>  10 

>  6 

B 

B 

>  3 

>  2'A 

B 

>  \'h 

>  1% 

>  1 

B 

B 

>  S  16 

B 

X 

■B-PT-I 

BWi 

EFIC 

32.8 

|Hk 

32.9 

iHL 

8TK 

UK 

PK 

mm 

A2.2 

KTfffi 

42. A 

BE 

A2.5 

PIE 

Bm: 

PJ* 

JESUS 

m 

Km 

Em.i 

A  2 . 8 

^5778 

43. C 

i.mi 

*71* 

rax 

E7H 

BH1 

EHf 

|  L' 

A3. 1 

A  3 . 1 

* 

16000 

A.l 

A3. 7 

A3. 8 

A3. 9 

44.0 

AA.C 

A  A  .  2 

AA.2 

AA.2 

SB 

Elf 

KB 

WfW 

AA.2 

AA.2 

H 

KEI3 

Kim 

I.1TV’ 

Ai.l 

45.1 

45.7 

urn 

KVQj 

Kim 

rax 

A  5 . 2 

Kim. 

Elff 

Kim. 

SIZE 

m 

mm 

ESs 

A7.5 

A7.5 

A7.6 

BE 

A7.6 

A7.6 

A7.6 

47 .6 

BE 

m 

476 

KUL 

377C 

KM! 

52.2 

|VK' 

ftHU 

fe-s-ir 

52. A 

uve 

KFff': 

»7C 

E 

A. 7 

52. A 

52.6 

52.7 

52.8 

BE 

BE 

BE 

53.1 

BE 

Km 

B 

mm 

■mi 

im 

Ufli 

rax 

B±& 

ETTO 

■Jnwri 

KM 

56.1 

*TTt< 

■p*K 

E 

mm 

56. C 

56.7 

56.7 

56.9 

56.9 

*:  9BB* 

U2L 

56.9 

BE 

mm 

SB 

BB{ 

Hll< 

5774 

57.A 

57.4 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

Etlll 

KUL 

m 

mm 

59.9 

59.9 

59.9 

60.0 

60.0 

6C.C 

60. 0 

BE 

ME 

m 

I.MII 

6777 

im 

E&ZX 

K£ZE 

60. A 

60.5 

60.5 

63.5 

60.5 

6v  •  5 

60.5 

6C.5 

E 

66.3 

66.3 

66.5 

66.5 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66*6 

CHE 

a 

5T7 

u-r-n-i 

69.5 

69.5 

im 

69.7 

69.7 

KM: 

KM 

EM- 

69.8 

EH 

69.8| 

m 

5.6 

78. <3 

8C.1 

81.3 

81.3 

81.5 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

CHE 

n 

5T6 

84.7 

iuit 

87.5 

87.5 

EUL 

KtfL 

87.8 

87.9 

Kin, 

87.9 

87.9 

lift 

E 

5.7 

89. c 

9C.7 

92.9 

92.9 

93.5 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

BMP 

EcXL 

93.8 

93.8 

93.8 

KQ 

irmi 

EJ'A! 

ua 

94.0 

KMi 

94.2 

9A.2 

94.2 

94. 2 

9A.2 

9A.3 

9A.3 

E 

■S 

9A.9 

95.8 

95.9 

95^9 

96.1 

96.1 

96.1 

96. A 

K HE 

EZS 

96.5 

Ej<ii  i 

KUL 

fciTT.’ 

Km: 

95.5 

rax 

fj-j# 11 

UK' 

Km 

rat 

97.8 

■ 

90. 8 

93.3 

95.0 

96.1 

96.1 

97.8 

BE 

98.3 

BTC 

98.8 

98.8 

n 

mjx 

Ei»m 

^£fV] 

KLO. 

*11*< 

urn 

Eini 

ETR1 

rax 

9e.5 

98.8 

fclJX 

98.9 

98.9 

m 

mm 

90.9 

96.3 

96.3 

98.1 

96.5 

98.5 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

B 

KkQJ 

*11* 

UA 

98.? 

98.6 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

■ 

96.5 

98.8 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

KJ 

KZl: 

uni 

rax 

*1T* 

s  0 . 6 

*11* 

Kin 

99.2 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

E 

400 

5.8 

91.1 

96.8 

96.8 

98.6 

98.8 

98.8 

99.2 

EZE 

ebe 

99.7 

ETfi 

mlRA 

9*0 

91. 2 

93.8 

95.5 

UZL 

96.9 

Kin 

kaQL 

*'IT* 

*in 

> 

200 

5.8 

91.2 

93.8 

95.5 

96.9 

96.9 

98.8 

99. C 

BE 

99.9 

5VT 

91.2 

1 

rat 

*11* 

KUL 

*104 

*ii* 

*11* 

*11* 

*Jl£L 

99.9 

loe.c 

ICO  .0 

> 

0 

5.8 

91.2 

96.9 

96.9 

98.8 

99.0 

99.0 

99.3 

99.3 

”•3 

99.9 

99.9 

10C.0 

1CC.C 

TOTAL  NUMSM  OF  OISKVATIONS 
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car*  processing  civisicn 

PTAC,  LSAF 

ASHEVILLE,  N  •  C.  266C1 
A  3  2  20  KWAKCAF  RI  KCREA/RC*  AF  S  K -6 

"$»"»*  OA  S*A*'Os  StU( 


52-67 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY  ; 

i 

i 

JL.\  i 

■E*es  v:s--  | 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


12:0^4 ;  | 


f  EE  T 

>,0 

>  6 

>  5 

>4 

>  3 

B 

m 

B 

1 

| 

>  ; 

>  5  16 

>  j 

-  - 

NC 

CEi'JNG 

A. 6 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.  l!  36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

36  .  i 

36.1  1 

5.2 

A8.7 

AS. 8 

A8.8 

A8.8 

Ae.e 

A8.6 

Ae.8 

A  8 . 8 

Ae.e 

Ae.a 

AE.6 

A8.8 

Ae.e 

A 6. 6  A8.e 

1 

> 

1 8000 

5.2 

A9.1 

A9.2 

A9.2 

A9.2 

A9.2 

69.2 

49.2 

A9.2 

A9.2 

A9.2 

49.2 

S9. ? 

A9.2;  A9.2 

49.2 

1 

> 

1 6CC0 

5.3 

AS. 6 

A9.7 

A  9. 7 

A9.7 

A9.7 

A9.7 

A9.7 

A9.7 

A9.7 

A9.7 

A9.7 

A  9 . 7 

A9.7 

49.7 

49.7  I 

2 

14000 

5.3 

s$bj 

51. C 

51.0 

51. C 

51. 0 

51.0 

5i. : 

51. C 

51.0 

51.0 

51.0 

12000 

5. A 

gjWl 

ETWj 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

> 

10000 

raw 

KTHI 

cm 

56.1 

56.1 

56.1 

56.11  1 

9000 

Iff 

giW] 

KK 

Wmi 

B-l-TC 

a-im 

PR 

Bro 

PR 

56.3 

56  •  3 

56.3 

56.3 

> 

8000 

BE 

EHS 

gym 

HI! 

E3E 

EH 

EHE 

Min 

kttc 

gym 

EEE 

58.8 

56.8 

58.8 

58.8  1 

70C0 

5.6 

59.5 

59.6 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59. e 

59.8 

59.8 

59.81 

59.8 

59. e 

59.8 

1 

> 

4000 

5.6 

60.1 

6C.3 

6C.S 

60.5 

6C.5 

6C.6 

60.6 

6C.6 

6C.6 

6C.6 

6  "  .  t 

6C.6 

60.6 

6C.6 

6C.6  | 

$000 

5.3 

61.6 

61.8 

62. C 

62. C 

62.0, 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62. L  i 

> 

4500 

5.6 

63.3 

63.5 

63.7 

63.7 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

63 .91 

63.9 

63.9 

63. 91 

63.9 

63.9 

63.9 

i 

> 

4000 

b.r 

67.9 

68.2 

68.5 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

66.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

c  S  •  71  ! 

> 

3500 

6.2 

71.7 

72.  C 

72.3 

72.3 

72.3 

72. A 

72. A 

72. A 

72.5 

■7K 

KTir 

72.5 

72.5 

1 

> 

3000 

6.5 

82.2 

82.9 

83. 71 

63.8 

83.6 

83.9 

63.9 

83.9 

8A.C 

EER 

K9E 

KLBi. 

8A.d 

8  A  .  0 

i 

> 

2500 

6.6 

89.  A 

9C.A 

91. A 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

ETC 

us 

UK 

UK 

91.9 

91.9 

> 

2000 

6  •  6 

91.9 

93.3 

9A.5 

9A.9 

9  A  •  9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

Elk 

ehvi 

uai 

Ki-n1 

95.1 

*75.1  , 

> 

1800 

6.6 

92. A 

93.8 

95.1 

95.6 

95.6 

95.  T 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

55. a  ! 

> 

1500 

6.6 

93.1 

9A.6 

96.0 

96.7 

96.7 

97. C 

97.  r 

97.0 

97. A 

97. A 

97. A 

97. A 

97. A 

97. A 

97. A 

1 

> 

1200 

6.7 

93.5 

95.1 

96.5 

97. A 

97. A 

96.0 

98.0 

96.0 

98.3 

96. A 

98. A 

98. 5 

96.5 

98.5 

S3 . 5 

| 

> 

1000 

6.7 

93.7 

95 .2 

96.7 

97.8 

97.8 

98.3 

98.3 

98.3 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

i 

> 

900 

6.7 

93.7 

95.2 

96.7 

97.8 

97.8 

KTK 

KJK 

KLQi 

EFT 

ETK 

min 

|KfjK 

I 

> 

800 

6.7 

93.7 

95.2 

96.7 

97.8 

97.8 

KUL 

liw! 

Elk 

Elk 

Elk 

Elk 

EaE 

BIF 

Erie 

> 

700 

ETH 

|mj 

mi 

KTK; 

KIK 

SHE 

mnj 

99.2 

m 

|rm 

UK 

■ 

> 

600 

m K 

ITB 

Ca 

Iffli 

BX 

IT-H-i 

Elk 

Elk 

99.21 

Elk 

BB 

KTW: 

ELK 

■ 

> 

500 

■OH 

ETQJ 

|lAi 

98.2 

LLBj 

98. • 

98.0 

98. « 

99.3 

99.3 

99. A 

99. A 

SEE 

i 

> 

400 

MM 

BW 

KJB 

rrWi 

98.2 

98.2 

98. » 

98.8 

96.8 

EHC 

99.3 

99.3 

99. A 

99. A 

i 

> 

300 

■1 

KWI 

»LW-< 

Kmi 

EXE 

KIK 

KTK 

siw 

hit; 

E£K 

U|V 

ILK 

sms 

H 

> 

200 

MM 

KlUi 

UK 

SB. 2 

Elk 

Enr 

KTfT 

Bff 

EE 

Elk 

Elk 

> 

mm 

nwi 

fei-pyj 

98. « 

KT-Tfl 

EK 

EXE 

ELK 

> 

wm 

ETk 

EiK 

BIB 

98.1 

Irifi 

Elk 

99.3 

Elk 

fflf 

iaP 

loc.o 

1 
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IV  IV  j  IV  IV 


CAIi  PROCESSING  CIVISICN 
f-  T  AC «  CSAF 

ASHEVILLE,  Is.  C.  ?c801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


A  1 1  C 

STAT.OS 


KHANCAE  HI  KCPfcA/ECK  AFS  K— f 

StAt.ON  SAME 


52-c7 


ii*ts 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


J  L 


VISIBILITY  STATUTE  MILES 


Ct'LlNG  ' 


FEET 

— 

>.0 

>  6 

>  5 

rrr 

1 

Bfl 

D 

m 

>  l’A 

>  1 

> 

SB 

IT- 

>  3  :* 

>  i 

CEDING 

A. A 

35.6 

■Ikqa 

BUI? 

35.6 

35.6 

3  5.6 

15.6 

3  5.6 

J5  .  a 

- 

2:  ooo 

A, 9 

A6.7 

mu 

B9B 

46. 7 

46.7 

46*7  46.7  46.7 

46.7 

> 

18000 

4.5 

Kun 

nni 

DH] 

H2B 

A7.1 

A7.1 

47.1 

47. 1 

4  7.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

> 

16000 

5.  : 

Ik! 

ESS 

BE 

Klfl 

mi 

A  7  *  A 

A7.A 

47. A 

47. A 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

> 

14000 

5  .  . 

a^t: 

49  •  2 

A9.2 

49*2 

A9.2 

A9.2 

A9.2 

A9.2 

49. 2 

49.2 

49. 2 

49.2;  49.; 

4  c.2 

47., 

12000 

5.  1 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

5 1  •  6 

51.6 

5  1.6 

> 

1C000 

5*5 

5A.A 

BEggEj 

mtm, i 

S-IW1 

RW 

lac 

rntw:- 

54. A 

54.4 

54.4 

54.4  54.4 

5  A  •  4 

5  4.4 

> 

$0C0 

5.9 

55.1 

■HE 

ESI 

Em! 

53 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

5  5.1 

p  -  •  L 

> 

8000 

57T 

56.3 

56*4 

HWJ 

fflyngsy 

i-MIE 

Rif 

Blf 

iltw 

Ttl' 

mrw 

> 

7000 

5.9 

57.1 

57.3 

EES 

k 

ms 

BE 

EBE 

57.3 

57.3  57.3 

> 

6000 

5.5 

57.4 

5  7.6 

57.6 

57.6 

57.  t 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

■HI' 

57.6 

57.6 

5  7*6 

^7.6 

> 

5000 

5.9 

59. A 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

HHj 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

> 

4500 

nnj 

61.3 

61.3 

6  1  #4 

61. A 

61. A 

61. A 

61. A 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

6  1.5 

> 

■sOOQ 

65.8 

65. e 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

66.0 

66.0 

66.: 

6  6  •  0 

66.0 

66. C 

t6.: 

> 

3500 

r.  i 

7 ;  •  * 

7!.C 

aim 

tlWii 

■mi 

■tm 

mm 

■m 

71.3 

71.3 

> 

30C0 

6. A 

82.5 

63.8 

8A.  3 

8A.3 

84. 5 

8  A  •  5 

84.5 

lire 

W.LTV. 

84.5 

64.3 

> 

2500 

6  77 

89.8 

'll. 5 

91.9 

92.4 

92.4 

92. A 

92. A 

92.6 

92.6 

9  2.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

2000 

6.7 

92.6 

9A.A 

95.1 

95.8 

95.8 

96.1 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.31 

96.3 

96.3 

> 

1800 

577 

92.8 

94.7 

95.4  96.1 

96.1 

96.4 

96. A 

96. A 

96.6 

96.6 

96.6 

EM? 

96.6 

96.6 

1500 

6.  7 

93. A 

95.3 

96.2 

2I*C 

97. Q 

97.5 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

> 

1  zoo 

93.7 

95T6 

96  •  7 

9T  •  6 

97.6 

9e.i 

98.1 

98.1 

96.6 

98.6 

98.6 

98.6 

HIT 

98.6 

98.  q 

> 

1300 

6.7 

93.8 

95.6 

96.7 

97.6 

97.6 

98.2 

98.2 

98.2 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

> 

900 

5TT 

9  3.8 

95.6 

96  •  7 

9  1.6 

97.6 

9  8.2 

98.2 

98.2 

46.1 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

99. C 

800 

6.7 

93.6 

95.6 

96.7 

97.6 

97.6 

98.2 

98.2 

96.2 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.91 

99. C 

Eli 

> 

5TT 

93.8 

95.8 

96.9 

97.9 

97.9 

98.5 

48.5’ 

98.51 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

E'L'R 

> 

600 

6.  7 

93.9 

95.9 

97.1 

98.1 

98.1 

98.6 

98.6 

98.6 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

Bb 

> 

500 

— ETT 

97.9 

96.  0 

97.2 

9  8*2 

98. Z 

48.6 

98.8 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.61 

99.7 

99.7 

> 

400 

6.7 

93.9 

96.0 

97.2 

98.2 

98.2 

98.8 

98.8 

98.8 

99. A 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

> 

300 

6*  ( 

9  3.9 

NC  •  0 

97.2 

9  tJ  •  2 

98.2 

98.8 

98.8 

98.8 

99.4 

99.5 

49.5 

99.9 

99.9 

lcC.c 

200 

6.  7 

93.9 

96. C 

97.2 

98.2 

98.2 

98.6 

98.8 

96.8 

99. A 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

1CC.0 

677 

93.9 

96.0 

97.2 

9  8.2 

98.2 

96.8 

98. C 

98.8 

99. A 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

1CC.0 

ice.: 

> 

0 

6.7 

93.9 

96.  C 

97.2 

98.2 

98.2 

98.6 

96.8 

96.8 

99.4 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

1CC.C 

K0.C 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
( FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


;  VlSiBILlTV  STATUTE  WILES 

CEILING  _ _ 


FEET 

_ 

>  6 

>  3 

*  y. 

>_> 

>  r2 

— 

>  r. 

— 

>  i 

>  V4 

>  5  8 

■ 

>  5  16 

>  4 

•  ? 

Egg 

38.8 

3  8.6 

38.8 

38.8 

38. 8 

38.0 

IHi 

9193 

RnJ 

EVHI 

RR 

STWl 

Kvm 

■vn 

cvm 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

m 

KS 

ran 

SC.  2 

row 

53.2 

50.2 

50.2 

5C.2 

5v  •  2 

50.2 

E 

m 

UW 

50.8 

■Tri’ 

fc?RI 

Hlft 

sTcR! 

Bwl 

50.8 

50.8 

5C.8 

5C.8 

5C.8i  5C.8.  50.o 

m 

KS 

bie 

52.3 

frFft 

181 

mm 

h+rt-\ 

PE! 

52.3 

52.3 

52.3i  52.31 

E 

SSR 

55.1 

ER 

roc 

EfB 

fin 

Eft 

lift 

58.1 

58.1 

58.1 

58.  L 

> 

10000 

roc 

57. A 

57.8 

ms 

roc 

nv 

EifP 

roc 

57.8 

57.8,  57.81 

9000 

ttn 

Cw! 

EW 

Era 

Aim 

roc 

Etni 

BR 

Eft 

58. C 

5L.0 

111 

56  •  C 

5  5  *C 

58.  C 

> 

8000 

K 

Bg 

-  m 

l 

Ki 

roc 

USj 

59.2 

dsn 

lift 

59.2 

59.2 

7000 

IhE 

Eft 

MB! 

Eft 

El'ltJ 

Eft 

Eft 

60.3 

EH! 

Eft 

tC.3 

60.3 

m 

■3*1- 

KS 

gif|i 

im 

KSKj 

IWi 

EPSF1 

VTjQj 

KUBi 

fcC  •  7 

m 

■HE 

Bl 

fm 

ran 

EHI9 

ran 

Itfl 

ER 

ITfll 

■m 

Eft 

Eft 

Eft 

Eft 

Eft 

62. L 

E 

9 

IIS 

IHE 

roc 

roc 

BE 

63. C 

63.0 

63.0 

63.0 

63. C 

63.0 

63.  C 

63.  C 

63. n 

E 

rar 

87.5 

l87 .9 

67.9 

68.1 

66.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68. L 

E 

9 

■m 

EiQj 

UTE 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

E 

1 

lift 

EES 

UK) 

88.7 

88.8 

88.6 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.  a 

88.8 

68.8 

m 

VSM 

US 

life 

Kljfe 

mar*.] 

KIP 

BS 

nn 

91.9 

UK 

BB 

fin 

91.9 

E 

inf 

11  lv 

EBB 

E Eft 

95.9 

96.5 

lift) 

96.5 

EUB 

96.6 

SUE 

PH! 

PH? 

96.4 

> 

1800 

BS 

roc 

Eft] 

ETW] 

ETy. 

Uftj 

96.9 

lUJ] 

ESR? 

QE 

roc 

97.1 

PE 

97.1 

1500 

wm 

CBS 

lift] 

BIB 

Bffi 

UK! 

Eft 

gift: 

EBB 

Eft 

Eft 

Eft 

98.5 

Inf! 

98.51 

m 

BIIF 

OKI 

PW 

EEftj 

97.7 

KTTC 

UK 

HTffl 

kthG 

UK 

9879 

EES 

98.9 

E 

Eft 

ins 

ES3 

mti 

98.2 

Ho! 

Eft 

UK 

Eft 

EEK 

99.4 

99.8 

E 

■m 

UK 

E SE 

HIT 

EftJ 

KTftI 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

UK 

elk 

roc 

mm 

E 

Big 

CHE 

BR 

UKI 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

lift 

■mk 

lift1 

cm' 

> 

700 

Im 

95.7 

97.5 

98.3 

ETFP1 

UJC 

US 

roc 

roc 

WEW. 

> 

600 

Iw 

95.9 

97.7 

itit! 

98.5 

BK 

UK! 

Eft 

ITft 

UK! 

BSi 

Eft 

PCWj 

> 

500 

■TIE 

EMC 

98.5 

ETR 

99.8 

UK 

roc 

UK 

99.6 

99.8 

99.1 

99.8 

> 

400 

ITS 

EES 

98.5 

UK 

99.8 

UR] 

UK! 

Eft 

UKi 

Eft 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

> 

300 

lift 

KUE 

K&ZL 

9777 

98.5 

tm] 

muz 

1.177' 

UK 

roc 

99.7 

KkQ/ 

[Jlwj 

IW«j 

> 

200 

12.3 

93.6 

95.9 

97.7 

98.5 

UR] 

99.8 

ETS 

Eft 

99.7 

UR 

HUE 

[CUE 

■W 

98.5 

98.5 

E£R] 

99.8 

ETK1 

UK 

UK 

100.0 

»W 

BIB 

98.5 

96.5 

UK! 

99.8 

Eft 

Eft 

Eft 

100.3 

1 35! 

!wB 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 


652 


USAF  ETAC  JUL  M  0-14-5(011)  PREVIOUS  EDITIONS  or  THIS  TORM  ARE  OBSOLETE 


CATA  PRCC6SSINC  01 V  IS ICN 
f I  AC  »  USAF 

ASKVIILF,  h.  C.  ?680; 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4  3  2;  c 


KWANCAE  R I  KCRFA/ROK  AF$  K-6 


52-54 


JLN 


STATION  NAME 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


jicc-;3C-. 


CEDING 

FEET, 

VISIBILUV  .STATUTE  MIlESl 

1 

>  6 

B 

B 

>  3 

>  2  'h 

B 

>  i  'h 

>  1% 

B 

B 

> 

>  = 

■ratal 

laHJ 

Qff 

HR 

Era 

HK 

DK| 

Kiffi 

■iff] 

K»Bk 

E9E 

BS. 

E9 

off 

Kw 

47.3 

5C.l 

111 

Kill 

jaH3 

70.4 

5”.4 

7074 

5C.4 

■a»Ri 

Kigg 

H»Ft 

EE 

B 

mCTC 

E3SJ 

KHK 

B8 

>  uooo 

>  12000 

MeQI 

R£QJ 

B£Q] 

[3371 

53.9 

k.%h  ! 

mi 

mi 

mj 

ETC 

el 

BE 

Stiff 

1*H. 

>  10000 
>  9000 

T777 

22.7 

Hag 

EfSa 

|Q|] 

Ban 

Bn, 

UQj| 

KN 

m 

MW 

EE 

mzm 

KTjWjj 

B^SDu 

mm 

BS 

mjjti 

US 

Rft  j 

|» 

6377 

64.5 

63.7 

64.5 

6377 

64.5 

63.7 

64.5 

BS 

Gff 

ftlli 

Ezra 

¥Sk 

B'aiTd 

nff 

Era 

Hw! 

BB 

un 

W||j 

m&j 

j4»r 

65.6 

65.6 

65*6 

65«6 

65.6 

65.6 

f.yff.1 

■jff 

ITfE 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

>  4500 

>  4000 

17. 7 

22.7 

60.5 
66. C 

63.7 

69.1 

65  •  2 
71.5 

65.6 

72.3 

65.6 

72.3 

r.yff1 

IW1 

WES,  i 

nff 

III 

rap 

UlZi 

■  l  ■ 

ktfr 

■UaL 

■jpe 

■779 

left, 

>  3500 

>  3000 

nm 

E3E 

K ££b 

Hjgj 

75.4 

87.5 

75 .6 
87.5 

75.4 

87.5 

75.4 

87.5 

V* 

I’lll'i 

I’llr i 

75.4 

87.5 

87. a 

>  2500 

>  2000 

Wjunz 

bmj 

92.2 

94.5 

92.6 

94.9 

92.6 

94.9 

92.6 

94.9 

92.6 

96.1 

|m 

m? 

KTW 

raff 

9  2 .6 
96.1 

IV  IV 

LA  03 

o  o 
o  o 

76*6 

;6.6 

ST.  5 
88.7 

7277 

93.4 

9477 

95.7 

9773 

96.5 

95.7 

97.7 

95.7 

97.7 

96.9 

98.6 

96.9 

98.8 

96.9 

98.8 

iffr 

■aJLA. 

96.9 

98.8 

96.9 

98.6 

^  1200 
>  1000 

AO.fc 

26.6 

88. T 
88.7 

93.4 

93.4 

95.7 

95.7 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

97.7 

98.8 

97.7 

98.8 

u® 

m 

B^TT 

KiLfi 

USE 

rap 

i  900 
>  800 

LliQi 

Ktwn 

96.8 

98.8 

98.8 

98.8 

■iwi 

UjIjfw 

1  l«i»w 

iMiHi 

J*n« 

jijj® 

lW>ifA 

>  700 

£  600 

Ifftj 

9675 

96.5 

96.5 

96.5 

98.8 

98.8 

nm 

ms 

M«f3« 

itaE 

>  500 

>  400 

KXS2 

88. T 
88.7 

93.4 

93.4 

95.  7 
95.7 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

98. B 
98.8 

jiflj 

1 

||j|y 

IfjUHj 

1CC.C 

1C0.C 

jjm 

2  300 

>  200 

86*7 

88*7 

93.4 

93.4 

95.7 

95.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.6 

98.8 

96.8 

JjWJJ 

IW|» 

[ItbQi 

iwBI 

m 

i  i  nn 

93.7 

95.7 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

SBit 

98.8 

58*6 

98*8 

AjMjt] 

i\»liWs; 

AjIW 

iWjK* 

ygsgjgj 

OKA. 


USAF  ETAC  julm  0-14-5(011)  previous  ioitions  of  this  form  arc  obsolete 


TOT  At  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. 


CAT  A  PRCCESSUG  OlVISICtv 
MAC,  US AF 

ASHEVILLE,  N  .  C.  288C1 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


43220 


KWANCAE  R I  KOREA/RCK  AFS  K-6 

SlATtOH  NAME 


52-34 


JUL 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

FEET) 

>  10 

>6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  21 4 

>  2 

>  \'h 

>  1% 

>  1 

>  % 

>  5/8 

>  'h 

>  5  16 

>  \ 

>  0 

NO  CEILING 

4.3 

29.3 

3^.8 

34.1 

34.1 

34.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

>  20000 

4  .li 

3C.8 

32.2 

36.5 

37.  C 

37. C 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38. C 

36.0 

38. C 

38.0 

38.  C 

38.  J 

> 

A.  8 

30  .8 

3  2.2 

36.5 

37.0 

37. G 

38. 01 

38.0 

38. 0 

38. C 

38. C 

38.0 

38.' 

36.3 

38. C 

38.: 

> 

16000 

4.8 

30.8 

32.2 

36.5 

37.0 

37.0 

3d.C 

38.  C 

38.0 

38.0 

38. C 

38.  C 

38. C 

36. C 

33.0 

38.0 

> 

14000 

4  •  fc 

3'C.  8 

3^*2 

36.5 

37.0 

37. C 

38.0 

3  8  VC 

38.0 

38.  •; 

38.0 

38. C 

38.  * 

36. d 

36. C 

38.. 

> 

12000 

4.8 

30.6 

32.2 

36.5 

37. C 

37. C 

38.0 

38.0 

38. C 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38. f 

38.0 

38.:: 

> 

10000 

5.8 

37. C 

38.9 

43.3 

43.8 

43.8 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

> 

9000 

6.3 

36  .C 

39.9 

44.2 

44.7 

44.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45. 7 

45.7 

> 

8000 

6. 3 

38.9 

40  .9 

45.2 

45*7 

45.7 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46*6 

46.6 

> 

7000 

6.3 

38.9 

4C.9 

45.2 

45.7 

45.7 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

> 

6000 

6#  3 

40.4 

42.3 

46.6 

47  •  1 

47.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

> 

5000 

6.3 

41.8 

44.7 

49. C 

49.5 

49.5 

50.5 

50.5 

50.5 

5C.5 

5C.5 

5C.5 

53.5 

5C.5 

53.51 

53.5 

> 

4500 

6*3 

4i. e 

44.7 

49.9' 

49.5 

49.51 

50.5 

50. 51 

5t.5 

50.5 

50.5 

50.5 

5C.5 

5C.5 

5C.5 

50.5 

> 

4000 

7.2 

46.6 

51.4 

56.3 

56.7 

56.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

> 

3500 

7.2 

so.  r 

54.8 

59.6 

6C«1 

“6771 

6 1  •  l 

6 1  •  1 

61.1 

rSTVi 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

3000 

<3.1 

64.4 

72.1 

76.9 

78.4 

78.4 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

> 

2500 

9.  I 

71.6 

79.3 

04  •  6 

60  •  1 

66*1 

87.0 

07*0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87  •€ 

87.0 

87. C 

> 

2000 

3.1 

74.0 

84.1 

91.3 

92.8 

92.8 

95.2 

95.2 

95.2 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

> 

1800 

S  •  l 

74.0 

64.1 

91.3 

92.8 

92.8 

95.2 

95.2 

95.2 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

> 

1500 

3.  1 

74.0 

84.1 

91.3 

92.8 

92.8 

95.2 

95.2 

95.2 

95.7 

95.7 

95.7 

9S-7 

95.7 

95.7 

95.7 

> 

3.r 

74.0 

84.1 

91.3 

92.8 

92.8 

96.6 

96.6 

96.6 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

> 

1000 

3.1 

74.0 

84.6 

91.8 

94.2 

94.2 

98.6 

98.6 

98.6 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

> 

'9.T 

74.0 

04  •  6 

91.6 

94.2 

94. Z 

98.6 

98.6 

98.6 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

> 

800 

9.1 

74. C 

84.6 

91.8 

94.2 

94.2 

98.6 

98.6 

98.6 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

> 

<r.  r 

74.0 

E4  *0 

1  •  0 

44.2 

94.2 

98.6 

98.6 

98.6 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

> 

600 

9.1 

74. C 

84.6 

91.8 

94.2 

94.2 

98.6 

98.6 

98.6 

© 

• 

o 

o 

10C.0 

100.0 

10C.0 

10C.0 

100.0 

100. c 

> 

500 

9TT 

74*0 

84  •  6 

94.2 

94.2 

98.6 

98.6 

Ws  6 

100.0 

100.0 

loo.o 

106.3 

lOC.O 

100.0 

ice. a 

> 

400 

9.1 

74.0 

64.6 

91.8 

94.2 

94.2 

98.6 

98.6 

98.6 

100.0 

I0C.0 

100.  c 

1CQ.Q 

100.3 

100.0 

1CC.0 

> 

300 

9.1 

74*C 

04 

91.8 

94.2 

44.2 

90*0 

90*6 

98*6 

100.0 

100.0 

lOc.o 

100.0 

100.0 

165.6 

lco.o 

> 

200 

9.1 

74. C 

84.6 

91.8 

94.2 

94.2 

98.6 

98.6 

98.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  c 

100.0 

100.0 

> 

100 

9TT 

74.0 

84.6 

Si. 8 

94.2 

94. Z 

98.6 

98.6 

98.6 

reoro 

130.0 

100.0 

100.0 

10C.C 

10C.0 

100.0 

> 

0 

9.1 

74. C 

84.6 

91.8 

94.2 

94.2 

98.6 

98.6 

98.6 

100.0 

100.0 

100.3 

100.0 

100. c 

100.0 

1CC.C 

USAF  ETAC  julm 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


208 


0-14-5  (OL  1)  PREVIOUS  COITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


CATA  PROCESSING  oivisicn 
ETAC,  USAF 

ASHEVILLE,  N.  C.  2S801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


43220  KWAMCAE  «I  KOREA/RGK  AES  K-6 

STATION  STATION  NAME 


52-54 _ 

TEARS 


JLL 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


i 


i 


CEMNG 

VISIBILITY  iSTATUTE  MILES, 

] 

FEET: 

m 

>  6 

B 

B 

B 

B 

B 

m 

B 

B 

B 

m 

|E 

18.7 

20.6 

22. C 

22.5 

22.5 

23. C 

23.  ’ 

EE 

1RR 

■g 

R  ff 

BTW-i 

vm 

23.4 

smr 

wa e 

V'W 

kk 

Rifl1 

mr 

mr 

?n? 

m 

mm 

24.4 

EQE 

BE 

rae 

SHE 

RK 

EX 

EE 

E 

iff 

iw 1 

wTK 

■TIC 

EoH 

WZTC 

foe 

KK 

KR 

E!R 

mr 

me 

me 

mr 

me 

m 

20.1 

22.0 

23.4 

23.9 

HK1 

24.4 

24.4 

24.4 

24.9 

?4 .9 

24.9 

HR. 

KW 

rar 

E 

ilm 

rap 

23.9 

24.4 

ilW 

HR 

RTe 

24.9 

ran 

KIT 

25.4 

mr 

me 

RWC 

me 

E 

23. C 

26.8 

29.2 

BIS' 

3C.6 

tifll 

HU 

Kira 

Eg 

E 

im' 

HI 

KI'fT-1 

IIHI 

iUfi 

BY* fl 

mr 

IrH 

I'K 

mr 

mr 

me 

mr 

BTH* 

> 

8000 

3.8 

24.9 

29.2 

32.1 

32.5 

32.5 

34.4 

34.4 

34.4 

34.9 

34.9 

34.9 

34.9 

34.9 

34.9 

34.9 

7000 

3.8 

26.8 

31.1 

34. C 

34.4 

34.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36. a 

36. a 

> 

6000 

3.3 

28.7 

KIR] 

36.4 

36.4 

38.3 

38.3 

38.3 

38.8 

38.8 

38.8 

38.8 

38.8 

38.8 

38.8 

5000 

3.8 

Iw 

BfW 

Kir 

39.7 

39.7 

39.7 

4C.2 

40. 2 

Ehk 

40.2 

40.2 

4C.2 

40.2 

> 

4500 

3.3 

29.7 

34.4 

m 

Hit 

Elf*, 

RK 

TTW- 

PjRj 

KIJQj 

4000 

6.2 

35.9 

4C.7 

Dffi 

Bn» 

PIT] 

UK 

R9T 

Elk 

mr 

me 

Rnr 

m 

KE 

1181 

kite: 

E1W 

Stiff 

mu 

ftfclBl 

PH1 

SHE 

KW 

UK 

UK 

UK 

TitV 

UK 

E 

H 

C1B 

HW 

BUT 

rat 

1/«R! 

70.3 

DR 

BW! 

mr 

mr 

WIW 

me 

mr 

> 

2500 

is 

60.8 

67.9 

72.7 

74.2 

74.2 

78.0 

■ltO 

ft  in:' 

SHE 

UK 

8C.4 

mu 

2000 

mr 

65.6 

76.6 

82.3 

84.2 

TTW 

iTrH 

WTn 

itr 

mr 

Im1 

■nr 

■JR 

TrW 

mr 

> 

1800 

8.6 

65.6 

76.6 

82.3 

84.2 

84.2 

88.5 

89.0 

89.0 

sis 

rnr 

mr 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

1500 

8.6 

65.6 

77.0 

82.8 

84.7 

84.7 

90.0 

E?K3 

Em 

■nr 

■nr 

Enr 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

> 

1200 

8.6 

ftff 

77.0 

62.8 

85.2 

85.2 

KTJP 

IT« 

SHE 

kfit 

she 

she 

Kin, 

ip® 

KIQ, 

KQJy 

> 

1000 

8  •  6 

IVW 

77.0 

82.8 

85.2 

85.2 

me 

WT 

■He 

TTW 

UK' 

EEs! 

mr 

EEHj 

> 

900 

65.6 

SHE 

imi 

mr 

Hit! 

etk; 

UIL 

raff 

SUL 

SHL 

97.6 

rail?-* 
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> 

800 

Elf! 
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DaI 
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EW 

■mi 

Ehe 

■nr 

■nr 

mm 

mr 

mr 

TTW 

Rnr 

mr 

BW 

> 

700 

6*6 

65.6 

77.0 

|TW 

KMfil 

hr 

Ihe 

she 

ES 

TTW- 

KI-W 

ehf 

me 

EW 

600 

8*6 

65.6 

77. 0i 

ImJ 

BUI 

ran 

Iml 

■nr 

■nr 

■nr 

■nr 

mr 

mr 

Rnr 

ElfE 

> 

500 

lyir 

RBfv 

KIW! 

ran 

»mi 

she 

mu 

97.1 

SUE 

SIB 

EQFE 

KIW, 

> 

400 

mm 

ITE 

WiK 

■TwS 

1TR1 

me 

rnr 

E3E 

97.1 

EES 

HR: 

■IR: 

BE 

300 

KE 

K12£ 

UA 

83.3 

IHB 

86.6 

92.3 

92.8 

S±fl- 

SlBi 

S3ZC 

97.1 

SHL 

IvK 

KIWI 

mlW. 

> 

200 

65.6 

77.5 

83.3 

BB 

86  0  6 

92.3 

92.8 

■nr 

PtT 

mr 

UK 

■nr 

iTtK 

> 

100 

■s 

65.6 

SHE 

FEW! 

■  fff1 

86.6 

TTW: 

K>« 

SHL 

SZ2£ 

SHE 

SUL 

KIW- 

PK 

SHE 

> 

0 

Re 

65.6 

HR! 

■1R! 
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86  6  6 

■nr 
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mr 

raE 

■nr 

mr 

mr 

Imw, 

me 

TOTU  NUMBER  OF  OBSERVATIONS _ 

USAF  ETAC  WL  44  0  - 14*  S  (OL  1)  PMVlOUS  SDlTIONS  Of  THIS  f  0**4  ABC  OBSOLETE 


■w 


CATA  PROCESSING  DIVISION 
E  T  AC  »  LSAE 

ASHEVILLE.  N.  C.  PESO! 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


CATA  PROCESSING  DIVISION 
8TAC,  tlSAF 

ASHEVILLE#  N.  C.  26801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


\ 


I 


43220  KNANQAE  R1  KCREA/POK  APS  K-6 

STATION  STATION  NAME 


3  2-54  »  56-65  »  67 

TEARS 


JUL 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


C900-U-: 


I 


1 

« 


CEILING 

VISIBILITY  iSTATUTE  MILES) 

FEET) 

□ 

a 

B 

B 

B 

>  l  Vi 

>  1  Vi 

B 

B 

>  4 

>  0 

■ 

2C.2 

20.6 

20.8 

20.8 

2C.8 

20.8 

20.8 

2C.8 

?C.8 

2  “.8 

20. e 

20.8 

20.8 

EUE 

m 

ni 

V79h 

EaE 

■Iff 

ilffl 

■«F] 

EhE 

25.0 

25.0 

25. C 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25. C 

> 
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2.5 

24.4 

EX 

■HT 
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■iff 

mm 

Ear 

Ear 

Ear 

Ear 

Ear 

> 
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2.5 

24.6 

25. C 

■Iff 

im 

■Iff] 
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■Hr 

■Iff 
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■Hr 

Bi 
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m 

HE 

25. C 
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9 
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ffw 

EE 
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Blf! 
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■nr 
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mm 
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] 
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■nr 
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■HE 

■Iff 

m 

MK 

mm 

EaE 
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Ear 

■Iff! 

30.6 
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im 

m 

Hi 

> 
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2.9 

mm 

■HE 

■Fffh 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

2 

7000 

2.9 
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Em 

Em 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 
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■Iff1 

33.9 

33.9 

33.9 
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EbE 
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BE 

m 
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35.3 

BT-TB! 
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36.8 
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■MT 

■Efg 

ffFB 

Ear 

■Tff 

m 
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39.3 

KTff! 

41.0 

n» 

■Iff 

Em 

Els® 

BTG 
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cm 

He 

m 

ss 
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Kiar 
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m 

wm 
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Em 

im 

Kino 
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m 

BS 

7C.I 

KQE 
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75.6 
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76.2 
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mm 

us 

76.3 
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■HE 

m 

Hi 

KZ« 

■Iff) 
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84.7 

HE 
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im 

Em 

Im 

Ear 

Ear 

■is: 

> 

1800 

HE 
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86.5 

86.5 
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■aac 

HWIE 
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87.0 

> 
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Hi 

■nr 

■CTB 

FTMI 

90.8 

90.8 

90.8 

91.2 

91.5 

Em 

HE 

BUB 

Hill 

91.7 

> 
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5.2 

79.1 

■iff 

87.5 

90.8 

90.9 
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KWE 
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Riff 

im 

■nr 
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> 
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79.4 

nn 
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91.8 
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Em 
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m 
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Dn 
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m 

Hi 
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HE 
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Hi 

Hi 
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Hi 

> 
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HE 

1LR' 

83.9 

■iff] 
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> 
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Hi 
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Riff 

Eue 

py 

im 

He 

He 

> 

500 

HE 

79.7 
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93. G 

93.2 

■Tff 

96.2 

■Iff! 
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99.7 

99.7 

> 

400 

Hi 

79.7 

■LT9-. 
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93.2 

96.2 

Riff 

98.0 

w33k 

98.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99. 8 

> 

300 

HE 

ILK 

■Off 

ITTIi 

Kin 

turn 

96.0 

96.2 

96.2 

■iff* 

■nr 

98.5 

RTK 

■nr 

Riff 

Riff 

> 

200 

Hi 

79.7 

88.7 

93  »C| 

93.2 

96.0 

96.2 

96.2 

EHs 

El 

HLIVJ 

■Iff 

■Iff 

)WW 

> 

100 

HE 

79.7 

Riff 

88.7 

K£n*J 

mm 
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96.2 

■T-FT 

Riff 

■iff 

■nr 
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> 

0 

Hi 
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■Iff' 
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Hi 
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HE 
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USAF  ETAC  JULM  0-14-5(01  I)  PREVIOUS  EDITIONS  OF  THIS  FORM  ARI  OBSOLETE 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


12 21 


C  AT  A  PROCESSING  CIVISICN 
E  T  AC  t  US  AF 

ASMrVILLE,  N .  C.  28  801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4322C 

STATION 


KWAKCAE  R I  KCREA/RCK  AES  K-fc 

STATION  NAME 


5  2-54*  56—65  *67 

TEARS 


JLL 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


120 C -140 


CEILING 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

FEET) 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  2  <h 

>  2 

>  i'A 

>  1 14 

>  1 

>  % 

>  5/8 

>  'i 

>  5  16 

>  <4 

>  0 

NO  CEILING 

2.'} 

2  .6 

2C.6 

20.6 

2C.6 

20.6 

20.6 

2C.6 

20-6 

20.61 

2C.6 

20.6 

20. 6 

20. 6 

2C  .6 

2C.6 

> 

20000 

3. A 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26-T 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

> 

18000 

3. A 

21.  i 

27.1 

77.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

> 

16000 

3. A 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

> 

14000 

3.5 

27. 3 

27.8 

27  •  8 

57.8 

57.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

> 

12000 

3.8 

30.  A 

30.  A 

30. A 

30. A 

3C.A 

30. A 

30. A 

3C.A 

30. A 

30. A 

30.4 

30. A 

30. A 

30. A 

30. A 

> 

10000 

3.8 

32.6 

32.8 

32.8 

32.8 

32.6 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.6 

> 

9000 

3.8 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

> 

8000 

3.9 

35.1 

35  •  1 

35.1 

35.1 

35.1 

J5.i 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1! 

> 

7000 

4  •  w 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

36. C 

36.0 

36. C 

36.0 

> 

6000 

a.:, 

36*6 

36.6 

36.6 

36»7 

36.7 

36.1 

36.7 

36.7 

36.7 

36.7 

36.7 

36.7 

36.7 

36.7 

36.7 

> 

5000 

4.0 

38. A 

38. A 

38.5 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

> 

4500 

4.4 

40. t 

AC  .0 

40.1 

43.2 

4fi  .  2 

’  AO. 2 

4(5.2 

40. 2 

AO. 2 

AC. 2 

40.2 

AO. 2 

AO.  2 

AC. 2 

AO. 2 

> 

4000 

5.1 

45.6 

A5.8 

A5.9 

A6.0 

46.0 

A6.C 

46.  0 

46. 0 

46. 0 

46. 0 

46. 0 

A6.C 

4b. 01 

46. C 

46. 0 

> 

3500 

5*5 

51.2 

51.4 

5 1#7 

51*8 

51.6 

51.8 

51.  B 

51.6 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

TITS 

51.8 

> 

3000 

5.8 

66.6 

67.0 

67. A 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

> 

2500 

7  0  •  1 

78.8 

79  79 

80.7 

8C  •  7 

fi  1  »c 

ei.c 

81. 0 

8 1  *  0 

81.  0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81. C 

> 

2000 

5.9 

83.9 

85.0 

86.5 

88.1 

88.1 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

69.1 

> 

1800 

5.9 

€4.2 

85.5 

87.2 

86.6 

66.8 

89.7 

89.7 

89.7 

89.6 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

> 

1500 

5.9 

€5.5 

87.1 

89.2 

91.3 

91.4 

93.1 

93.1 

93.1 

93.5 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

> 

'  Ti'V 

06  •  1 

88. 1 

90.6 

93.0 

93.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.6 

95.7 

95.7 

95.9 

96.0 

96.0 

> 

1000 

5.9 

66.5 

88.5 

91. A 

9A.1 

94.1 

96. A 

96. A 

96. A 

97.2 

97.3 

97.3 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

> 

57V 

66  •  5 

88.5 

91.4 

94.1 

94.2 

96.5 

96.5 

9675 

97.5 

97.4 

97.4 

97.7 

97.7 

97.8 

9l.a 

> 

800 

5.9 

86.6 

88.6 

91.5 

9A.3 

94.5 

96.9 

97. C 

97.0 

97.9 

98.1 

98.1 

98. A 

98.4 

98.5 

98.5 

> 

5T9 

66  •  6 

88.6 

9TVT 

9A.A 

94.5 

97.2 

97.3 

97.3 

98.2 

96.4 

98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

> 

600 

5.9 

€6.6 

86  •  6 

91.6 

9A.7 

94.8 

97.6 

97.8 

97.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

> 

500 

5.9 

66  •  6 

60*6 

91.T 

S4.fi 

9A.9 

97.7 

S7  •  8 

9778 

98. 9i 

99.1 

99.1 

99.9 

99.9 

10C.0 

lec.o 

> 

400 

5.9 

€6.6 

88.6 

91.7 

94.6 

9A.9 

97.7 

97.8 

97.8 

98.9 

99.1 

99.1 

99.9 

99.9 

I0C.C 

100.0 

> 

300 

5*^ 

66  •  6 

68*6 

9I.T 

94.8 

94.9 

97.7 

97.8 

97  »  8 

98.9 

99.1 

99.1 

99.9 

99.9 

lic.o 

IcDT: 

> 

200 

5.9 

86.6 

88.6 

91.7 

94.8 

94.9 

97.7 

97.8 

97.8 

98.9 

99.1 

99.1 

99.9 

99.9 

10C.0 

1C0.0 

> 

100 

5.9 

66*6 

68*6 

91.7 

94  •  8 

94.9 

97.7 

•  8 

97  #  il 

98.9 

99.1 

99.1 

99.9 

99.9 

100. 0 

1C0.C 

> 

0 

5.9 

€6.6 

88.6 

91.7 

94. e 

94.9 

97.7 

97.8 

97.8 

98.9 

99.1 

99.1 

99.9 

99.9 

100.0 

ICO.O 

USAF  ETAC  JUL  M  0*14-5(011)  PHIVlOliS  EDITIONS  OF  THIS  FORM  ARC  OBSOLETE 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


1299 


CATA  PROCESSING  DIVISION 
6  T  AC  «  US AF 

ASHEVILLE,  N.  C.  288C1 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4322C 


KWANCAE  R I  KCREA/RCH  AFS  K-6 

STATION  STATION  NAME 


52-54,56-65,67 


JLL 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

VISIBILITY  STATUTE  MILES. 
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>  2V, 

>  2 
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>  l*i 
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>  0 

B?fS 

mm 
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PTP 

KftH 

EE 
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Rif] 
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Eub 

UK! 

RK 
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Eg 

'■HP 

KB 

UK 

> 
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mm 

PM 

28.1 

28.1 

28.1 

28.1 

28.1 

28.1 

26.1 

2tt.l 

28.1 
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mm 

Km 
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KTfff 

> 

16000 

mm 

HR! 

PTgtl 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3 

EB 
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KTn 
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> 
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mm 
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29.4 
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BIRO 
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Ejiv 

Eire 
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Bm 

m 

EE 
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EHS 

wm\ 
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ee 

KTWI 
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KQV 

E 

mW 

im 
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HR 

Km 

ETm 

Km 
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HR 
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Eg 

mm 
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m 
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EB& 

nm 
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Km 
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E 

mm 

Hffl 
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Km 

lilv 
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■IK1 

EB 

KUE 

Eg 
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Effi 

BIRl 

m 

EE 

Kim 

37.8 

IUt] 

38. C 

38.0 
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38.0 

BITO 

Bfti 

38.0 

38.0 

38.0 

38. C 

38.0 

E 

Kfi 

HR 

Kim 

Km 

KK 

Kin 

39.6 

■IK! 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

E 

EE 
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UK 

nn 

ETVfi 

pis 

nit: 

PR 

QQj 

Kin, 

PR 

kliHi 

Bn 

Kin, 

DKj 

Efff] 

E 

■ft! 

cm 

Bwi 

Effll 

Efi 

Hit 

KIWI 

Dn 

ITwi 

Kin 

EB 

■Jot 

Kin' 

E 

Rir 

mm 

BS! 

PH 
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99.5 

BTTO 

ELK 

it'iro*) 

Enrol 

rciro 

Enrol 

tnroi 

100.0 

100.0 

iWwl 

100.0 
100. c 

1CO.O 

1C0.0 

>  300 

>  200 

Biro 

Pro! 

ifff 

9071 

90.1 

yw 

99. 5 
99.5 

blto 

ir*r*H*] 

rwro 

[HjTO 

Enrol 

n»rro 

fnro 

ion 

i*4«H1 

lift 

IMTOi 

>  100 
>  0 

bito 

bTto 

ilTT 

PB 

KM] 

Biroi 

Biro 

me 

BTTO 

Pro 

BTTO 

Prof 

tWPiri 

133E 

Enrol 

100.0 

100.0 

rmh 

100.0 
100. 0 

100.0 

10C.O 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

USAF  ETAC  JULM  0-14-5(011)  PRtVIOUS  COITIONS  OF  THIS  FORM  ARC  OBSOLETE 


TOTAL  NUMKft  OP  OBSBtVATIONS 


IP  2 


CAT*  PRCCtSSISG  C I  V  I S I CN 
ETAC,  CSAF 

ASHEVILLE,  N •  C.  28801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4322C 


KWANCAE  PI  KC8EA/SCK  AES  K-6 


5  2-13 


ALC 


STATIC*  NAME 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


5 ci. 


CEILING 

VISIBILITY  .STATUTE  MILES- 

■ 

a 

a 

b 

>  3 

>  2'h 

B 

>  1  'h 

>  i% 

>  1 

>  \ 

>  ’7 

>  5  16 

>  0 

NO 

CEILING 

23.5 

UBl 

■mi 

KftIVj 

UR* 

DK 

41. C 

DI9 

gin* 

QQ 

DR 

41.5 

41.5 

>  20000 

23.5 

3  .6 

37.7 

mS. 

BTE 

Biff 

OSS 

43.2 

TEm 

DR 

BH 

43.7 

> 

18000 

TT75 

UK 

41.5 

tlFB 

EHff 

Eflff 

raff 

iraff 

RIC 

»W 

nn 

43.7 

> 

16000 

24.6 

31.7 

MS. 

42.6 

BIB 

EH 

EUc 

Bb 

44.8 

■jj 

PkQI 

KUL 

UR 

g£Qi 

EMC 

4TW.I 

KMK 

KLB 

KUE 

cm 

BK 

m 

33.3 

AC  .4 

KfWl 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

WfW 

RY-ffEI 

RIFT' 

K»»l 

■ww 

52.5 

RIB 

UR-1 

53.  C 

BQj 

m 

E3E 

38.3 

48.6 

5U9 

54^1 

54.1 

55.7 

55.7 

iaE 

Enj 

E3E 

UAi 

EK 

56.3 

wBBL 

KVAi 

55.2 

ns; 

HR-’ 

56a  6 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

57.4 

57.4 

m 

57.9 

57.9 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

6C.1 

60.  L 

m 

mx£*\ 

UBJ 

uk 

AIM 

Ami 

59.6 

KIFI 

MrW.1 

UK 

gTtni 

gjnni 

* 

5000 

25.7 

39.3 

52.5 

55.7 

58.5 

58.5 

60.1 

H*H1 

60.1 

m 

jj-gjjj- J 

|m] 

■  1»F9I 

RUF11 

UDj 

6177 

61.7 

“6177 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

62.3 

62.3 

61.7 

65. C 

67.8 

67.8 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

64.4 

69. 4| 

69.4 

69.9 

69.91 

m 

1-fM 

uni 

■  vnu 

BfL 

UIL 

gym 

BAK1 

gym 

UK 

gym 

RRI 

g£Kj 

m 

56.3 

73.8 

78.1 

ec.9 

8C.9 

WTW? 

if-wHi 

EES 

■g^Vi 

■  ITV 

KiLTU 

88.5 

88.5 

08.5 

88.5 

88.5 

68.5 

88.5 

EiB 

89.1 

m 

Bff 

91.3 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.4 

92.9 

93.4 

HQ) 

■jrni 

Hf»l 

UK 

KS£ 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

42.9 

92.9 

9374 

93.41 

m 

ESC 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

94. C 

> 

■uni 

78.1 

87.4 

UOI 

UB] 

93.4 

Km 

UK 

UK 

UK 

gin* 

|LH 

> 

1000 

31.7 

59. C 

6G.3 

89.6 

93.4 

93.4 

95.6 

BE 

HR- 

> 

1 2  •  2 

6C  •  1 

82.0 

91.3 

9S.1 

95.1 

UB 

Klftl 

KiA: 

UK] 

UB 

KU¥] 

UK 

U#^ii 

> 

800 

33. <1 

62.3 

83.6 

92.9 

96.7 

96.7 

98.9 

98.9 

Inf 

uk! 

K3£ 

ISJt? 

> 

33.7 

I22L 

8  3  *  6 

92.9 

96.7 

96.7 

UIL 

UIL 

UK 

UPC 

UK 

irni 

UK 

98.9 

99.5 

99.5 

> 

600 

33.9 

62.3 

83.6 

92.9 

96.7 

96.7 

98^ 

98^9 

e he 

UK 

48.9 

99.5 

99.5 

> 

500 

37.7 

62  •  6 

8427 

93.4 

iuL 

97.3 

UK 

UK 

UK 

Kim 

99.5 

10C.0 

130.0 

> 

400 

33.9 

62.6 

84.2 

93.4 

97.3 

97.3 

UK 

roc  .c 

■a 

300 

33.7 

LIOJ 

m  «  2 

93.4 

iuu 

97.3 

UB 

ua 

Ul m 

uu 

99.5 

|UK 

[WTO 

[WK 

m 

200 

33.9 

62.8 

84.2 

93.4 

97.3 

97.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

IwW 

UXki 

E7I1 

97.3 

97.3 

UZL 

99.5 

“9775 

99.5 

KTFT1 

LL&J 

Wjh; 

0 

33.9 

62.8 

97.3 

97.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

tlH-1 

99.5 

fllE 

TOTAl  NUMBCR  OF  0«S£IIV  AtlONS- 


163 


USAF  ETAC  JUL  (4  0*14-5(011)  PREVIOUS  COITIONS  Of  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY  j 

I 

52-54,56-66  an  ! 

»ta*s  vq\‘*  ! 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  8C  .  | 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS)  '  I 


|  VISI8IIITY  STATUTE  MILES 

ccvng  i _ 


FEET 

>  >0 

>6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  2  i 

>  2 

>  1  7 

>  r* 

>-< 

>  >. 

>  5  S 

rr: 

— 

>  S  16 

>  j 

>  ■} 

NO  C 'rILING 

2.6 

15.1 

15.5 

15.7 

15.6 

15.6 

15.0 

15.3 

15.3 

15.5 

15.9 

15.9 

16.0 

16.” 

16.1 

16.1 

20000 

2.6 

17.- 

17.6 

18.2 

18.3 

18.3 

18.8 

19.1 

19.1 

2.,.' 

2:.c 

2-.- 

20.3 

1  c  •  3 

2  '.4 

4  "  •  4 

> 

'  8000 

2.6 

17  .C 

17.6 

18.3 

ie.5 

16.5 

16.8 

19.2 

19.2 

2-.51 

2C.1 

2C  .1 

2C.4 

2„.4 

2  .  4 

2”.  41 

> 

16000 

J.9 

17.2 

17.8 

16.5 

18. 6 

18.6 

19.1 

19.4 

19.4 

2C.3 

20.4 

20.4 

20.6 

20.6 

22.7  -C  •  T 

> 

14000 

2.9 

17.3 

17.9 

18.6 

18.7 

18.7 

19.2 

19.o 

19.6 

2r  .4 

20.5 

2  .5 

23.8 

20 . 6 

2  0.9 

2C  .91 

12000 

2.9 

18.  e 

19.3 

2C.r 

20.1 

20.1 

2C.7 

21.1 

21.1 

22. C 

22.1 

22.1 

22.3 

22.3 

22.5 

22.5 

> 

10000 

3.2 

20 .5 

21.3 

22.1 

22.1 

22.1 

22.7 

23.1 

23.1 

25.  J 

24.1 

24.1 

24.3 

24.3 

24.5 

24.5| 

9000 

AWE 

tmi 

iWi 

AFR 

AWE 

23.1 

AAR 

tm: 

ilnj 

Kr 

E Ha 

aOTj 

Acnj 

BWi 

2  4  .  S’ 

> 

3.5 

23.3 

25.3 

25.1 

25.2 

25.2 

25.7 

Eg 

EH] 

Eg 

Eg 

Eg 

Eg 

Eg 

Eg 

.7.6 

3.5 

24.2 

25.3 

26.1 

26.2 

26.2 

26.8 

27.2 

27.2 

28.1 

28.1 

28.1 

28.4 

28.4 

28.6 

f  8.6 

> 

is 

25.5 

25.6 

£6  •  4 

26.5 

26.5 

27.1 

27.5 

27.5 

26.4 

2e.5 

28.5 

28.7 

26.7 

ES 

2:8.9 

25.5 

26.7 

27.5 

27.7 

27.7 

28.2 

28.6 

28.6 

29,5 

29.6 

29.6 

29.8 

29. a 

3C.1 

30.  L 

> 

SEE 

A7-¥$o 

ffgm 

AIR 

30. 4 

|B: 

31.  J 

> 

ElWJ 

WTO 

I1B 

PW! 

BUT; 

32.9 

BE 

BB 

KB 

BE 

ah? 

33.4i 

> 

3500 

3.6 

30  .0 

KVffl 

33.3 

UAj 

34.6 

|1Q| 

ggfii 

bvqj 

35.  C 

35.2 

> 

3000 

3.0 

45.3 

AT»R 

ESI 

52.1 

BUT- 

lift! 

52.0 

Be 

53.1 

> 

mm 

K  R 

AfIB 

KCTQ 

59.5 

59.5 

6C.8 

60.9 

60.9 

61.5 

61.5 

61.81 

61.81 

> 

m 

nwi 

KIP 

71.2 

71.6 

71.6 

73.8 

73.9 

73.9 

74.7 

74.7 

75.1 

75.1 

> 

mm 

A-fWI 

65.6 

68.2 

69.8 

7C.C 

71.8 

72.3 

72.3 

74.5 

74.7 

74.7 

75.4 

75.5 

75.8 

75.61 

> 

mm 

67.0 

71.3 

73.5 

73.6 

76.4 

77.0 

77.0 

79.9 

83.0 

8C.0 

8c.a 

8C.8 

81.2 

81.2 

> 

mm 

ATK 

KR 

RIB 

Iffii 

AZTE 

79.1 

82.6 

EOT1 

ROT 

HA- 

84.2 

> 

BE 

K-tW 

BJt 

izft 

Hr 

Kin! 

81.1 

ETW?! 

65.1 

rw 

wm. 

mi 

ESC 

66. 71 

> 

KS 

avr. 

men 

AIR 

Em 

62.4 

BTC 

85.9 

f-TW 

KkMl 

|m 

67.5 

> 

■Ml 

Mm 

k IXl 

Rrf 

EhE 

KIR 

84.0 

84.8 

KIP 

88.4 

IT!F 

irfr 

KIP 

■SBC 

9C.0 

> 

KS 

,mi 

EMI 

a/r 

AIK 

66.3 

mam 

K1«K) 

pr 

uff. 

g.Ljri 

■Ilk 

WFW: 

Elk 

92.9 

> 

in 

Mm 

DIB 

EES 

ITS 

KTfr 

ErE 

86.6 

Dn 

EES 

Ittr 

EotI 

Em 

Bfff? 

Be® 

Blwi 

94.3 

> 

HE 

AW* 1 

Bill 

ua 

mat 

AM* 

tin 

88.7 

88.7 

tm 

BR! 

im 

EOT) 

96.5 

> 

Bill 

MM 

AW*; 

Km 

79.2 

83.2 

63.3 

87.8 

88.8 

88.8 

IIS 

Em 

Em 

ESS 

lift 

im 

97.4 

> 

HE 

tilt 

AAR.' 

1UK 

KEm 

AIR* 

HR; 

AIR 

KlBi 

IUb 

UB 

96.9 

97TC 

98.1 

98.4 

> 

mk 

BTW! 

■BOy 

83.3 

83. 5, 

88.  C 

88.9 

86.9 

93.7 

94.2 

94.2 

97.3 

97.1 

98.3 

99.2 

> 

HE 

AWVI 

mat 

AIR.' 

83.3 

■mi 

88. 0 

88.9 

88.9 

93.7 

94.2 

94.2 

97. C 

yK 

I£lfi2 

99.6 

> 

BE 

a-S-Ri 

73.2 

KZS 

83.3 

ITr 

68.0 

88.9 

88.9 

93.7 

94.2 

94.2 

97.0 

EM 

ICO.  1 

CATA  PRCCFSS  I F  C  CIVtSICN 
FTAC,  USAF 

ASHEVILLE,  N.  C.  28631 

43220  KWAKCAE  ft  I  KCREA/RCK  AFS_K-i_ 


USAF  ETAC  jul  m  0-14-5(011)  prcvious  coitions  of  this  form  are  obsolete 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


1247 


74M9W  mi  ps  ? 


v 


TATA  PRCCtSSINC-  OlVISIf^ 
tlAC,  L5AF 

ASF-evltLt,  N.  C.  25801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4322C 


K  «•  ANC  A  E  HI  KCKt'/ftCK  AF5  X-fr 


:-2-34,5  6-6' 


Al, 


STATION  NAME 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


c  I  T 


VISIBILITY  STATUTE  MllFS 


FEET 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  2l 

>  2 

>  1'7 

>  Vm 

>  1 

rrri 

>58 

>  j 

>  5  '3 

>  , 

>  ^ 

1*0 

CE.LiNO 

3.  ? 

26.5 

26.2 

26.  fc1 

26.8 

26.8 

27.? 

27.' 

27. . 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

07.2 

> 

20000 

*.2 

31.1 

31.4 

31.8 

32.1 

32.1 

32.4 

32.4 

32.4 

32. 71 

3  2.7) 

32.  r 

32.  & 

32.  al 

32.8 

22.0 

*. 2 

31.1 

31.4 

31.8 

T2C7I 

32.1 

^  2  •  A 

32.4 

T2V4 

32. T 

32.  T 

32. T 

32.9 

r  32.0 

32.0 

32.9 

> 

16000 

*.2 

31.5 

31.8 

32.2 

32.4 

32.5 

32.8 

32.8 

32.9 

33.1 

33.1 

33.1 

33.2 

33.2 

33.2 

r2^I 

> 

*  •  2 

32.1 

3?.  41 

32.8 

32.9 

33.1 

3  3.3 

33.3 

~T37I 

33.7 

33.  > 

33.7 

33.7 

3V."7 

33.7 

'3.7 

> 

1  2000 

A. 3 

33.6 

33.9 

34.3 

34.5 

34.6 

34.9 

34.9 

34.9 

35.2 

35.2 

35.2 

35.3 

35.3 

05.3 

35. i 

> 

*  .  6 

36.2 

36  •  3 

36.8 

36.9 

37.1 

37.4 

37.4 

37.4 

37.7 

37.7 

37.7 

37.9 

37.6 

37.0 

rrTTd 

£ 

9000 

4.9 

37.1 

37.4 

37.9 

38.1 

38.2 

38.5 

38.5 

38.5 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

> 

5  • 

38.3 

38.7 

39.2 

39.3 

39.5 

'VT3T8 

39.8 

39.8 

T77i 

4 : .  i 

4'.1 

40.2 

"40TZ 

40.2 

4. .2 

j  * 

7000 

s.c 

39.3 

39.7 

4  C  » 1 

4  C  .  3 

4C.5 

4C  .  8 

4C.8 

4C.8 

41.1 

41.1 

41.1 

41.2 

41.2 

41.2 

Aill 

1  > 

5.0 

4c.t 

4C.S 

41.1 

41.3 

41.6 

41.6 

A 1  «  6 

41.9 

41.9 

41.9 

42.3 

42. C 

42.  r 

42.: 

> 

5000 

5.'. 

4C  .5 

4C.9 

41.5 

41.7 

41.8 

42.1 

42.1 

42.1 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.3 

■„ 

ST”" 

TV.  2 

41.7 

42.3 

42.5 

42.7 

43. C 

43.5 

43.  C 

43.3 

43.3 

43.3 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

> 

4000 

5.2 

**.3 

44.9 

««4 

45.7 

45.8 

A  6  •  2 

46.2 

46.2 

46.5 

46.5 

46.5 

46.6 

•  6 

46.6 

46.6 

> 

5.3 

4/. 2 

47  •  8 

45.4 

48.6 

4  8.  el 

49.1 

4  9.1 

49.  1 

49.4 

49.4 

49.4 

49.5 

49.5 

49.5' 

49.5 

> 

3000 

5.5 

64.7 

65.8 

66.7 

67.1 

67.2 

67.6 

67.6 

67.6 

67.9 

67.9 

67.9 

68.0 

66. 

68.0 

68.0 

5.t 

7TTT 

75.1 

76.4 

/  7  •  Ca 

77.2 

rTT.  6 

77.6 

77.6 

78.C 

78. (J 

78.3 

78. d 

TT.O 

78.0 

78.0 

- 

2000 

5.6 

78.4 

82.9 

85. C 

86.3 

86.5 

e7.i 

87.1 

87.1 

87.7 

87.7 

87.7 

67.8 

87.6 

67.8 

e7.a 

1800 

~5T6 

78.6 

“F3V4 

85.7 

86.9 

87.1 

TT.6 

88.0 

88.0 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

86.8 

88.8 

1  > 

i  500 

5.6 

8C.5 

85.5 

88.1 

89.7 

89.8 

9C.9 

91.  r 

91.0 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

i  > 

5.7 

81.3 

86.5 

89.3 

973".  9' 

91.1 

93. C 

93.2 

93.2 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

i  > 

1000 

5.7 

81.9 

87.1 

9C.5 

92.3 

92.5 

94.6 

94.7 

94.7 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96  •  0 

96.  r 

96. C 

> 

l 

87.1 

6  7.3 

9C.9 

92.7 

92.9 

95.71 

95.2 

95. Z 

St. 4 

96.4 

96.4 

*16.61 

96 .6 

96.6 

96.6 

800 

5.7 

82.1 

67.8 

91.6 

93.8 

93.9 

96.3 

96.6 

96.6 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98. ^ 

98.2 

> 

■0 1 

■jljQI 

»m-i 

K.XT11 

Uft 

97.3 

97.3 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99. C 

99.0 

> 

600 

BE 

nw 

97.2 

97.5 

97.5 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4| 

99.4 

99.4 

> 

ifLTTI 

KUL 

97«6 

KU£ 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

> 

400 

IA 

97.3 

97.6 

97.6 

99.3 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

> 

Wli 

M  TTT-J 

iU£ 

KUL 

»inj 

99.4 

99.91 

99.4 

99.8 

99.8 

99.  ei 

_w.s 

> 

200 

94.2 

94.3 

97.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

> 

5.7 

82.3 

86.1 

91.9 

94.2 

94.3 

97.  J 

97.7 

97.7 

99.4 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

ICC.. 

> 

0 

5.7 

82.3 

88.1 

91.9 

94.2 

94.3 

97.3 

97.7 

97.7 

99.4 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

icc.c 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  _ 


USAF  ETAC  JUL  M  0-14-5(01  1)  PREVIOUS  EOiTlORS  0*  Tm>S  FORM  ARE  OBSOLETE 


12*8  I 

I 

_ I 


I 


-fi  '  iiv 


I 

“2. 


1414  PRCCFSS^C  CIVISIC4 
fclAC,  L  S  AF 

ASHtVILLE,  K.  C.  26801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


432  it 


KVANCAt  «t  KCREA/RCK  4FS  K-6 


52- 54,56-6* 


NO  CSLI1G 
2  20000 


>  18000 
>  16000 


>  UOOO 

>  12000 


2  10000 
2  9000 


2  8000 
2  7000 


>  6000 
2  5000 


>  4500 
2  4000 


2  3500 
2  3000 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


4 1 


VISlBIlin  STAIUTE  MILES 


2  10 


3.9' 

4.  : 


4..: 


4.4 
4  «  71 


4.7 

4.7 


4.7 

4.7 


4.3 

5.2 


5.3 

6.0 


27.5 

J-LlS, 


33.5 

34.3 


34.5 

3U1 


35.2| 

39.8 


41.3 

42.4 


42.6 

44.4 


45.  C 

55.81 


55.7 

76.1 


27.5 

U».9 


33.9' 

34.3 


34.9 


39.2| 

39.8 


41.3 

42.4 


42.6 

44.4 


45.0 

5C  »9| 


55.9 

76.5 


27.5, 

-34,0 


34. 1 
34.3 


35.0 

-HjlI 


39.2 

39.9 


41.4 

42.4 


42.7 

44.5 


45.2 

51.2 


56.1 

76.9 


27.5 

JiUi 


34. C 

34.31 


35.  C 

37.1 


39.2 

39.9 


41.4 

42.4 


42.7 

44.5 


45.3 

51.3 


56.3 

77.3 


27.5| 

Mti. 


34 
34. 31 


35.2 

37.1 


39.2 

39.9 


41.4 

42.4 


42.7| 

44.51 


45.3 

51.3 


56.3 

77.3 


2  2 


27.6| 

34.1 


34.1 

34.4 


35.1 

37.1 


39.3 

4C.J 


41.5 

42.5 


42.8 

44.6 


45.4 

51.4 


56.4 

77.3 


27.6] 

MmI 


34.1 

34.4| 


35.1] 

37.1 


39.3 


41.5 

42.5 


42.8 

44.6 


45.4 

51.4 


56.4 

77.3 


27.6 

2A.A 


34.1 

34.4| 


35.1 

JT^l 


39.3 

40.0 


41.5 

42.5 


42.8 

44.6 


45.4 

51.4 


56.4 

77.3 


27. 6| 
-34.1 


34.1! 

34.4 


35.1 

37.1 


39.3 

40. 


41.5 

42. 5 


42.8| 

44. 


45.4 

51.4 


56.4 

77.31 


27.6] 
.7.4,,.  1, 


34.1 

34.4] 


35.1 

37.1 


39.3| 
-43. 


41.5 

42.51 


42.8 

44.6 


45.4 

51.41 


56.4 

77.3 


,7.6 

Mm  l 


34.1 

34. 


35.1 

37.1 


39.3| 

4C.C 


41.5 

42.5 


42.8 

44.6 


45. 4| 
51.4 


56.4 

77.3 


27 

34 


34. 

34. 


27. 

34. 


li  34. 
4|  34. 


35. 

JJL- 


39. 

-4Cj 


3  39. 3| 
0  40. 


41. 

42. 


42. 

44. 


8  42. 
6  44. 


45. 

51. 


56. 

77. 


35. 

37. 


41, 

42, 


45. 

51. 


56. 

77. 


27. 

34. 


7.6. 
34.  J 


34. 

34. 


1  34. 

4,  34. 


35. 

37. 


1  *5. 
1  37. 


39. 

40. 


41. 

42. 


3|  39. 

4  ,  . 

41. 

42. 


42. a  42. 

44.6  44, 


45. 

51, 


56. 

77. 


45. 
61 . 


56. 

77.3 


>  2500 

>  2000 


6.  1| 
6.  ll 


84.5 

86.7 


85.7 

9C.7I 


86.5 

92.5 


86.9 

93.3 


86.9 

93.3 


87.0 

93.4] 


87.  C| 

93.41 


87.0 

93.4 


87.0 

93.5 


87.0] 

93.5] 


87.0 

93.5 


87. 

93. 


87. 

93, 


87. 

93. 


87.3 
SI  93.51 


1800 

1500 


6.  1 

6.  l| 


89.6 

9C.6 


91.7 

92.8 


93.5 

95.1 


94.3 

96.2 


94.3 

96.2; 


94.7 

96.6 


94.7 
96. 6| 


94.7 

96.6 


94.8 

97.3 


94.8 

97.0 


94. 8| 
97. 


94. 

97. 


a  94. 

2  97. 


94.8 

97.2 


>  1200 
>  1000 


6.1 

6.1 


91.4 

91.7 


93.7| 

94.1 


96.2 

96.7 


97.3 

97.8 


97.3 

97.8 


96.2 

98.8 


98.2 

98.8 


98.2 

98.8 


98.  « 
99.3 


98.  4 
99.3 


98.6 

99.3 


98. 

99. 


8  98 . 
4  99. 


98. 

99, 


8  98. B 
4  99. 4 


>  900 

>  800 


6.1 
6.  1 


91.7 

91.7 


94.1| 

54.1 


96.8 

97.0 


9779] 

98.1 


97.9 

98.1 


98.9 

99.0 


96.9 

99.0 


98.9 

99.0 


99.4 
99. fl 


99.4 

99.6 


99.4 
99.  (J 


99. 

99. 


7  99 

8  99 


99.7 

99.8 


>  700 

>  400 


6.1 
6. 1| 


91.7 

91.7 


94.1 

94.1 


97.0 

97.0 


98.1 

98.1 


98.1 

98.1 


99.0 

99.0] 


99.: 

99.'. 


99. C 
99.0 


99.8 

99.8 


99.8 

99.8 


99.8 

99.8 


ICO. 

100. 


01CC. 
C  ICO . 


10C, 

103, 


C1CC.C 

oicc.i; 


>  500 

>  400 


6.1 

6.1 


91. 7| 
91.7 


TT77 

91.7 


94.1 

94.1 


97. 0 
97.0 


97.0 

97.0 

"977c 

97.0 


98.1 

98.1 


98.1 
9b. 1 


"7177 

98.1 


99.0 

99.0 


99  Tffl 

99. C 


99.0 

99.0 


99.8 

99.8 


99.8 

99.6 


99.8 

99.8 


ICO. 

ICO, 


0100. 

010C. 


ICO. 

ICO. 


otioc.-n 

l.:o,d 


>  300 

>  200 


6.  1 
6.1 


94.1 

94.1 


9e.  i 

98.1 


99.0 

99.0 


997q 

99.3 


99.0 
99. C 


99.8 

99.8 


99.6 

99.8 


99. 

99.81 


100. 

ICC. 


ICO. 

IOC. 


103. 

100. 


qiccTo] 

ICO. 


>  100 
>  0 


6.1 
6.  1| 


9l77| 

91.71 


94.1 

94.1 


98.1 

98.1| 


98.1 
98.  li 


99.0 

99.0 


99.0 

99.3 


99.0 

99.0 


99.8 

99.8 


99 
99.81 


99.8 

99.8 


100. 

10C, 


1C3, 

100. 


103. 

100. 


ICC.- 

lco. 


USAF  ETAC  julm  0-14-5(01  I)  previous  editions  of  this  form  are  obsolete 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


1249 


...  -  r  ▼ 


« 


(F 

£ 


I 


CATA  PRCCfSSIVG  DIVISION 
fcTAC,  USAF 

AShtVlLLE,  N .  C.  2  e  8  C  l 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY  | 


4  3220  KhANCAE  K I  KC9EA/K0K  AFS  K-6 

STATION  STATION  NAME 


52~  b4  t  56w6fr  _ 

T  (  APS 


AU 

«OS't 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


Cti.ING 

VISIBUITY  STATUTE  MIlES 

FEETi 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  21 

>  2 

>  r-i 

>  \\ 

>  i 

>  ’j 

>  5  8 

>  '7 

>  5  16 

— 

>  4 

>  0 

26.7 

26.7 

26.7 

28.7 

28.7 

26.7 

26.7 

28.7 

2c. 7 

28.7 

28.7 

28. 7i  i-t.7) 

mi 

35.8 

Bw 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.  Jl 

m 

pis 

BSP 

Efl1 

Egg 

EM] 

36.1 

EQ] 

HIW1 

KIT 

HPF81 

KBS 

kqe 

fffi] 

i|m] 

mm 

E 

HK 

Efli 

WfW: 

BE! 

Cud 

36.3 

Kill 

B3 E 

Iffi 

BE 

BE 

BE 

KW1 

m 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

Kini 

EES 

E3E 

HUB 

EQE 

EEBj 

Eg 

HEM 

H;Hi 

m 

Bnl 

KVR1 

ran 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

> 

10000 

1C. A 

47.5 

48.0 

48.0 

48. C 

46. C 

48.0 

46.0 

48. C 

48.0 

48.0 

48.: 

4e.O 

48.3 

48. G 

48.3 

- 

9000 

1C.  fc 

48.6 

48.8 

48.8 

BTC 

ran 

RIF 

48.8 

48.8 

4  8,8 

48.8 

48.8 

48,8 

46.6 

BE 

m 

HI 

51.4 

51.4 

51.4 

PTC 

PTE 

UR] 

HR] 

UK 

QK 

HR 

HIM 

HR 

HR 

■a 

ksh 

Pro 

51.8 

52.1 

52.3 

52.3 

52.3 

Was 

BE 

its] 

BE 

BE 

BE 

BE 

BE 

> 

6000 

ll. : 

52.9 

jggfyi 

h-LH' 

gEHB 

53.6 

53.6 

53.6 

ran 

HtH? 

EEC 

him- 

pm 

BE 

5000 

LUO 

BTC 

1™ 

HE 

Hn> 

■int 

IreHl 

CuT 

BE 

BE 

BE 

BE 

> 

4500 

11.0 

53.8 

54.  C 

54.4 

54.6 

54.6 

PTC 

rnr 

|TJf 

54.6 

54.6 

T. 

4000 

13.2 

59.6 

59.8 

60.3 

6C.5 

[HE 

Bift 

CTC 

Was 

BE 

> 

3500 

1A.2 

64.4 

64.6 

65.2 

WXM.) 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.41 

3000 

IS. 2 

79.5 

79.7 

8C.3 

ERj 

83.4 

80.4 

8C.4 

BC.4 

80.4 

8C.4 

80.4 

80.4 

8C.4 

80.4 

> 

2500 

HR! 

86.2 

87.0 

87.9 

88.1 

88.1 

86.1 

88.1 

88.1 

88.1 

86.1 

88.1 

88. L 

08.  L 

88.1 

> 

2000 

14.2 

90.7 

92. C 

93.5 

94.4 

94.4 

94. 4i 

94.4 

94.4 

94.8 

94.8 

94.8 

94. ( 

94.8 

94.8 

BE 

> 

1800 

14.2 

91.2 

92.6 

94.2 

HIM 

95.7 

95.7 

95.7 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

KBS 

mi 

ulE 

92.0 

93.3 

95.2 

BE 

BE 

97.0 

97.0 

97.0 

97.6 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

ftiro 

E 

92.2 

KW-i 

PM 

97. C 

hut; 

HIM 

EQE 

m 

Uftj 

92.6 

EeB 

97.6 

mini 

EE 

RKI 

BE 

hCTC 

BE 

Bro 

be 

EEE 

> 

900 

14.2 

92.6 

93.9 

95.9 

97.6 

97.6 

HIM 

HIM 

QK 

HI-fCI 

HR 

KBS 

KBS 

HLfC! 

BE 

> 

800 

14.2 

92.6 

93.9 

95.9 

97.8 

97.8 

BE 

BE 

E-E! 

BE 

rcTE 

FEE 

W'R 

> 

700 

14.2 

92.6 

93.9 

95.9 

97.8 

97.8 

98.5 

HIM 

HIM 

QR 

FMTC 

IW-fT* 

> 

600 

14.2 

92.6 

93.9 

95.9 

97.8 

97.8 

98.5 

WTW: 

BE! 

itlf 

BE 

BE 

H»1»W4 

uiifli 

FwE 

EB9E 

m 

500 

92.6 

93.9 

HJ3PE 

KDT 

97.8 

98.5 

99.8 

HIM 

HIM 

100.0 

lot.  a 

10C.0 

1C0.C 

m 

400 

■  ITT. 

92.6 

93.9 

BE 

97.8 

98.5 

99.8 

BE 

BE 

100.0 

10C.0 

100.0 

100. 0 

m 

HQ 

92.6 

HHV 

IUL 

98.5 

win-i 

Hl-W-1 

99.8 

HIM 

10C.O 

10O.C 

m 

■HE 

92.6 

■m; 

95.9 

97.8 

BE 

98.5 

ILftj 

MfV 

EE 

99.8 

BE 

ETTwl 

H'lfE 

100.0 

1CO.O 

m 

■ESI 

92.6 

95.9 

97.8 

97.8 

98.5 

98.5 

99.8 

99.8 

99.6 

1C0.0 

100.0 

100.  c 

100.0 

m 

BE 

92.6 

kLKJ 

95.9 

97.8 

97.8 

98.4 

98.5 

KTH1 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

TOTU  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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USAF  ETAC  JULM  0-t4-5(OLI)  PREVIOUS  EDITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


CAJA  PROCESSING  DIVISION 
ETAC,  LSAF 

ASHEVILLE,  N.  C.  288C1 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


43220  KhANCAE  fll  KCREA/ROK  AF 5  K-6  52-63  At'.  I 

ST  A  HON  STATION  UME  lUtS  MONTH  I 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  >'  | 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS)  "°'‘s  I 


CEILING 

F-EET,. 

VISIBILITY  .STATUTE  MILESl 

a 

□ 

a 

m 

>  2V4t 

a 

>  \'h 

B3 

m 

>  5  16 

1 

is 

R 

EVIC 

fEWC 

MB 

46.1 

51.9 

BE 

I2gwj 

Em 

MW 

BE 

urn 

MB 

BE 

BE 

m 

m 

‘mSK. 

ram 

E22 

KWj 

BE 

BE 

BM 

MIC 

51.9 

51.9 

ns 

BBS 

IP 

HS 

US 

BE 

51.9 

51.9 

EM 

BE 

BE 

PM 

4977 
53  *C 

51.9 

55.2 

5275 

55.7 

stn. 

KSCi 

52.5 

55.7 

52.5 

55.7 

52.5 

55.7 

sms 

EBE 

KS 

E3E 

|m 

wBBl 

■vrei 

VtH?! 

EE 

urn 

ceb 

QBil 

UK! 

raw 

62.8 

65.0 

62.8 

65.0 

62.8 

65.0 

62.8 

65.0 

62.8 

65.0 

62.8 

65.0 

62.0 
65. C 

62.8 

65.0 

62.8 

65.0 

62.0 

65.0 

knw 

KZZU 

T677 

67.2 

66.7 

67.2 

Emi 

twJ 

gym 

BE 

BWi 

ITSi 

BTSi 

EES 

gTTfi 

1 

8-TSi 

BE 

M-Tti 

dE 

EE 

66.7 
6  7.2 

KkQjl 

I2M 

K2£Zd 

K#Bj 

K2iDjj 

g.T:F% 

KM 

68.1 

68.9 

68.3 

68.9 

68.3 

68.9 

66.3 

68.9 

o8.3 

68.9 

68.3 

60.9 

IHfr 

£8.9 

77.6 

6879 

77.6 

60.9 

77.6 

6879 

77.6 

68.9 

77.6 

68.9 

77.6 

68.9 

77.6 

68.9 

77.6 

68.9 

77.6 

68.9 

77.6 

68.9 

77.6 

m 

■AKm 

| 

lot 

79.8 

9G.2 

79.8 
93. 2 

79.0 

90.2 

mLM:] 

E»W 

■fcFtf 

t& 

79.8 

9C.2 

79.0 

90.2 

| 

EES 

85.8 

89.1 

K1BJ 

Ktffj 

92.9 

98.4 

92.9 

98.4 

US 

lift 

E£Si 

92.9 

98.4 

92.9 

98.4 

lm 

92.9 

98.4 

ALTS 

UTS 

ILWI 

947  5 
94. 5 

BTU 

ns 

KITC 

UBj 

fim 

98.4 

100.0 

EXE 

SEBa 

SilT 

HUE 

KTT 

IM«W»I 

11*1® 

UEb 

IW«* 

188 

■xre 

PB 

UfZJ 

94.5 

94.5 

97.3 

97.3 

9975 

99.5 

^9975 

99.5 

i(.fW»l 

fTCTT 

ICOTO 

100. c 

IMTo 

100.0 

i&iSDSi 

itofe 

IHW 

'HlBi 

UHi 

[[jjK 

(Hfl; 

Iww 

>  900 

>  BOO 

KrLn-1 

k iAi 

100.0 

1CC.0 

lSK 

IWjQ] 

IHTO 

WtH>j 

H’WCI 

iwffl 

w<n> 

HUE 

iwff 

E$£b 

i-tm 

KL&i 

HA 

iimn» 

trap 

lEEK 

FTjFFE 

fTiwi 

FJPfg 

□BE 

[um 

1HE 

[USDS 

[CmS 

iwm 

Iwm 

| 

3977 

39.3 

89.1 

89.1 

94.5 

94.5 

97.3 

97.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

w>ro 

IfMll 

M»ro 

■MM 

TFR 

■MAM 

imi 

rH«re 

IMWl 

fi*"* 

197  T 
39.3 

89.1 

89.1 

94.5 

94.5 

97.3 

97.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

ililiHi] 

<pMp 

^tlsQE 

TTro! 

[Wflj 

itEE 

100.0 

1C0.C 

100.0 

1C0.0 

ii'&ro 

lehE 

TJjQi 

|U«L 

| 

19.3 

39.3 

89.1 

89.1 

94.5 

94.5 

97.3 

97.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

«Mp 

iM«n, 

fMM 

M<n* 

100.0 

100.0 

iMwl 

IIJijQfl 

IMTO 

iwlE 

w® 

THE 

[fjkjQjj 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSEIVATIONS 
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USAF  ETAC  JULM  0-14-5  (OL1)  PREVIOUS  COITIONS  OF  THIS  FORM  ARC  OBSOLETE 


CAT*  PRCCFSSJNC  OIVISJCN 
ETAC,  USAF 

ASFEVILLE,  N.  C.  286C1 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


A322C  KbANCAE  Rl  KCRF.A/RCK  AES  K-t  51-53  5,0 

STATION  STATION  NAMI  '  TEARS  MONTH 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

VISIBILITY  (STATUTE  MllESi 

FEET) 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  2'h 

>  2 

>  V/l 

>  i'/. 

>  1 

>  v* 

>  5/8 

>  ■'} 

>  5  16 

> 

,0 

■Q 

52.2 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.  u 

52.6) 

52.6 

52.6 

52.6 

BE 

59.3 

59.8 

59.8 

39.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.6 

59.0 

59.8 

59.8 

m 

IBi 

IliL 

59.8 

6<J.  3 

60.3 

6C.3 

gf*K 

60.3 

60.3 

60.3 

6C.3 

60.3 

E 

■B 

58. A 

60.3 

60.8 

60.8 

60.8 

60. 8 

60.8 

W\W. 

ItM 

60.8 

60. 8 

6C.8 

60.8 

60. 8 

> 

14000 

IBS 

frill] 

EUL 

62.7 

IW 

BI9 

w\r+. 

EHE 

63.2 

63.2 

63. ^ 

63.2 

63.2 

> 

12000 

1  : 

66.5 

68.9 

rat 

ran 

Kuo 

KIC 

ITK1 

69.4 

69. A 

69. A 

69. A 

69. A 

69. A 

> 

10000 

mm 

6A.6 

68. A 

IQT; 

UK 

UK 

mp 

ilff 

MK 

MK 

MK 

MK 

> 

9000 

Wm 

faA  .6 

68. A 

■S 

BE 

US 

UK! 

Bftl 

BZE 

BZE 

Em 

Em 

■UK' 

> 

8000 

r.9 

6A  .6 

EQE 

K ML 

UK 

UK 

8IH5 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

> 

7000 

1.5 

65.1 

7C.3 

73.7 

7A.2 

7A.2 

7A.2 

m 

a 

7A.2 

7A.2 

7A  .  2 

7A.2 

E 

S^QJ 

EAQJ 

1LW 

■CHI 

MLT*-* 

gran 

mav. 

toy 

BSE 

■m1 

BSE 

E 

Is 

7A.6 

mb? 

EZB? 

maP 

BZE 

Eft 

mat 

SJTO 

UflJ 

MfTE 

■HPT? 

BSE 

KfF 

BSE 

E 

BE 

IMi 

Em! 

BSE 

iiwl 

■ 

■ai 

BMf.1 

Bifid 

77. C 

1 MBS 

77. C 

E#Mil 

um 

Uffi 

BA 

UK 

tiff 

E 

SB 

SC  .9 

80.9 

ec.9 

UK 

■tk: 

EE 

■ 

RflS 

Z7A 

« 2 .  / 

78.  <3 

83.7 

84*2 

84  «  2 

6A.Z 

8  A  »  2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

8A.2 

8 A.  2 

8A.2 

8A.2 

E 

liifl 

2. A 

7A.6 

81.8 

87.6 

89.5 

9C.C 

90.9 

9C.9 

90.9 

90.9 

9C.9 

90.9 

90.9 

9C.9 

9C.9 

90.9 

mm 

iilE 

mu 

EUU 

imi 

KUL 

KUL 

kul 

KUL 

90.9 

9C.9 

90.9 

90.9 

9C.9 

> 

1500 

BE 

82.3 

88.0 

9C.0 

90. A 

91. A 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

KUL 

BBI 

91.9 

91. 9 

91.9 

> 

UL 

75.1 

837T 

89.5 

91. A 

91.9 

KUL 

K'lra 

frTW 

■Lf*. 

in 

94.3 

9A.3 

9A.3 

9A.3 

9A.3 

> 

lOCO 

BE 

75.1 

8A.2 

90.9 

92.8 

93.3 

96.2 

EZB 

ifxt 

East 

■IK 

EZxE 

Kini 

Em 

> 

75.1 

84  •  2 

frr'i*B-‘, 

96.7 

iT-W 

KUL 

KUki 

ktk 

■Tf>, 

KTK 

KEK 

> 

800 

BE 

75.1 

8A.2 

96.7 

ITIr 

97.1 

K1H1 

KIWI 

BB 

> 

2. A 

11TII 

85.2 

KIRj 

93.8 

94.3 

97.  T 

KUE 

|LQ] 

> 

6C0 

2. A 

76.1 

85.2 

Em 

93.8 

9A.3 

97.1 

97.6 

EinJ 

BWl 

> 

500 

■jwm 

iJfV 

kul 

9A.3 

97.1 

97.6 

97.6 

Kin  1 

Kim 

Kxnj 

KOI] 

■TKI 

98.1 

98.1 

> 

400 

93.8 

9A.3 

97.1 

97.6 

97.6 

KIH1 

■I  Hi 

■.Till 

■t-HI 

H 

300 

■rnj 

85.2 

KUL 

frmi 

97.1 

97*6 

97.6 

KUL 

KUL 

KLQJ 

frTjQM 

Kj^ni 

k^qj 

}RT,»i 

m 

200 

B0 

85.2 

91.9 

97.1 

97.6 

97.6 

98.1 

linl 

KUL 

■ 

■ai 

76.1 

89*2 

KUL 

97.1 

KUL 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

im 

E 

B0 

76.1 

85.2 

91.9 

97.1 

97.6 

97.6 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

IWTO 

USAF  ETAC  j SCZ 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


20S 


0-  1  A  -  5  (OL  I)  FAl'HOVS  TUITIONS  OT  THIS  FORM  .NT  OBSOLETE 


f, 


( 


r 


CATA  PBCCESSING  CIVISIC6 
FTACt  USAF 

ASPfcVILtE,  N.  C.  2o6Cl 

A322C _ KHANCAE  H 1  KCREA/SC*  APS  K-6 

SIATIQA  ~  ST*  1109  HAM  I 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


51- 83 


SLP 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CE’.'NG 

f€Et 

VISIBILITY  iSTATUTE  MILES 

a 

B 

a 

m 

B 

a 

B 

US 

a 

>  J.4 

m 

>  7 

>  S  16  >4  >9 

: 

| 

WTW 

VW 

EQR 

m*K 

32.6 

36.7 

HI 

Bw 

BIB 

BE 

m 

EH 

EB 

J3.9 
3  8.3 

BUI 

BK! 

RS 

36. 7l 
37.6 

36. 7 
37.6 

EH 

37.1 

38.1 

37.1 

38.0 

37.1 

38.3 

37.1 

38.0 

37.1 

38 

37.6 

38.5 

37.6 

38.5 

38.  e 
38.9 

38.3 

38.9 

few* 

KIT 

3A.e 
AO. 3 

Tw 

Ew 

Eg 

B9F 

Eg 

ETnS 

E HE 

EOJ 

RUtl 

KtK 

BTBJ 

MB* 

kek 

BR 

38.9 

AA.3 

3  8.9 
AA.3 

I 

| 

Bn? 

AC  .7 
AC. 7 

A3. A 
A3. A 

Efg 

EHE 

te.T-w. 

Pg 

EH 

E=ICj 

ETC 

EM 

ETC 

snlE 

ETC 

EiK 

ETC 

HR 

ETC 

r»fs 

| 

33. f 
33. C 

iKSfd 

DR 

AA.3 

AA.8 

A7.1 

A7.5 

A7.1 

A  7, 5 

pg 

etc 

UK 

Pg 

Eqj] 

Kg 

Ml 

IBB 

KK: 

ETC 

BjSg 

ETC 

Em 

| 

mfm 

EER 

Bffi 

Bl 

ETT 

BR 

UBS 

DS 

Dffi 

IUU 

nit1 

EBk 

Ek 

eze 

ER‘ 

ETC 

UK 

ETC 

8171' 

eb 

BIB 

A9.3 

A9.3 

A9.3 

A9.3 

BR 

im 

A1.2 
A1 .6 

K1WJ 

BR 

nisi 

8.T  W«! 

A7.5 

A8.C 

A8.A 

A9.3 

A8.A 

A9.3 

Bit! 

EErE 

EB3 

HR 

EKJ 

BTC 

ebz 

PIE 

Kg 

Eg 

A9.3 

50.21 

A9.3 

50.2 

Eg 

RUT 

A2.5 

A6.6 

A6.2 

51.6 

A8.9 
5  A  .  3 

A8.9 

5A.3 

EaC 

E£R 

Em 

Mi 

BIB 

|W 

I-fHI 

Wa 

Em 

Eg 

i-fW 

e*Qj 

EQ] 

■-WV 

m 

QKj 

R1A 

PTC 

57.0 

62.9 

57. C 
62.9 

58.8 
6  A  .  7 

!$ 

58.8 

6A.7 

58.8 

6A.7 

58.8 

6A.7 

Kg 

m 

m 

sm 

Kff 

>  1800 
>  1500 

Ezn 

B*l C) 

ESS 

ETC 

W\T+< 

KB 

BTF*i 

Ita 

ITK 

nw 

ITwi 

MSFfl 

BRi 

EQJ 

BTC 

Hi 

HI 

|VfC 

Hi«w‘ 

if-S-PT 

■m 

Q 

ktH-1 

E3E 

etc 

ER 

rsm 

EK 

K7tv 

71.5 

77.8 

71,9 

78.3 

E 

IlK 

HTT 

EH3 

E 3 

iwC 

1HC 

BB 

ETC 

IIB 

Eg 

HR 

HI 

mm 

R2E 

if® 

Bg 

EtzL 

mar 

mirr 

mar 

I77f! 

ETC 

BIB 

80.5 
82. A 

80.5 
82. A 

IBB 

E-W 

I7W? 

Kg 

Kg 

Kg 

Hi 

A7.1 

A7.1 

59.7 

59.7 

ETC 

»7>K 

■IW 

WTW, 

kiSs] 

WTW: 

Bff 

§§g 

irwr 

Bnu 

ETC 

EBE: 

ew. 

EnE 

Kg 

pg 

Kg 

BR 

EH 

>  500 

>  400 

DK 

RR 

imi 

BS 

etc 

WTW 

mirr 

KHE 

AifC 

E TIP 

ETC 

ETzE 

WEBS 
■  *W- 

ran 

WjW 

etc 

BW 

BE 

PK1 

toa: 

iW 

|Hf 

ETa 

Kg 

m 

IV  IV 

oS 

QK 

1WC 

Ea! 

mrrr] 

HR 

kfW 

nw 

etc 

Eg! 

nit 

86.0 

86.0 

Em 

im1 

ERE 

ETC 

PIC 

IrW 

ETC 

6171' 

ETC 

Em 

sh 

Rft 

61.5 

61.5 

■FTC 

bhE 

*m] 

BTC 

78.3 

78.3 

■  *W 

86.0 

86.0 

ETC 

■TW; 

90.5 

90.5 

ETC 

UK 

ETC 

KIR 

ETC. 

E*H' 

ETC 

sm 

99.1 

99.1 

jk»nj 

USAF  ETAC  JUL  M  0-14-5(011)  PREVIOUS  COITIONS  OF  THIS  FORM  ARE  OBSOLETE 


TOTAL  NUMKR  OF  OBSERVATIONS  _ 


221 


I 


C  A  TA  PRCCfSSINC  CIVISICA, 
ETAC,  LSAf 

ASHEVILLE#  E.  C.  ?  SEC  1 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


KWA4CAE  fi I  KCREA/RCK  A  F  $  K-fc 


51-54, 5fc-6^ 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


I 

MON--  i 

:6C"-.&C'  I 


VISIBILITY  STATUTE  MILES. 


CAT  A  PRCCESSING  CIVISICK 
ETAC,  CSAF 

ASKEVILLE,  N «  C.  26SC1 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


C A  I A  PROCESSING  OIVISICN 
FT«C»  liSAF 

ASFFVIUE,  N.  C.  2  68G ' 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4322C  KktANCAE  RI  KCREA/ROK  AFS  K-f 

SI  A  f  ION  SIATIOn  NAME 


51-54,56-66 

*t  ABS 


StP 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


12C--14.. 


CEILING 

VISIBILITY  STATUTE  MILES. 

■ 

>  6 

>  5 

>  4 

,3 

m 

D 

>  1 

B 

B 

>  5  16 

>  , 

>  0 

NO  CEILING 

5.9 

41.3 

DR 

UK 

UK 

(glK 

UK 

41.3 

41.3 

41.3 

DR! 

UK 

41 .3 

41. 3T  41.3 

> 

20000 

7. A 

KQE 

■CWi 

■Ml 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

EEK 

49.  L 

49.1 

49.1 

> 

7.4 

EVWI 

LU1 

tm> 

49.1 

49 . 

BUI! 

4971 

49.  I1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

> 

16000 

7.4 

49.8 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49. 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

m 

■•m-i 

uni 

mi 

51.7 

un 

MUi 

StifSL 

Hill 

HWi 

tffli 

WWi 

51.  T 

51.7 

E 

SB 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

UK 

BR 

BK 

BE 

UK 

54.6 

54. c 

> 

10000 

7.7 

■-TKI 

US] 

WR1 

RI-W] 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

> 

9000 

7.e 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

56.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

> 

8000 

f.e 

K2*U 

UI9I 

■Till 

■T-I9I 

B2Q] 

UKJ 

SWJ1 

UK1 

mu 

UK 

UK 

SCTP 

62. 1 

> 

7000 

7.e 

*2^ 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

IIHi 

SE 

Bill 

irBi 

ESI 

KtW/ 

62.7 

> 

6000 

B.C 

12BJ 

uni 

U75N 

R7f9--I 

B£ffi 

BXffi 

RIK 

UK 

UK 

UB 

63.2 

63.2 

> 

5000 

8.0 

63.5 

63.7 

63.7 

63.8 

63.8 

Vfff 

43.8 

■nr 

63. e 

E 

Kin 

■mi 

g-IKl 

EW! 

64.4 

BiOJ 

UK' 

HI 

i-ifi 

KJC 

64.4 

m 

8.2 

66.9 

67.1 

67.1 

67.2 

67.2 

i-mi 

Ki W 

Da 

Br 

WEB 

67.2 

> 

3500 

RTA-rt'i 

■M*i 

■£211 

72.8 

72.8 

f  2.8 

72.8 

tm 

Ufl 

IflB 

IUL 

72.8 

> 

3000 

80.2 

8C.6 

8C.7 

8C.9 

ec.9 

8G.9 

8C.9 

8C.9 

80.9 

i  & 

80.9 

8C.9 

8C.9 

6C.9 

> 

2500 

■a 

8  r nr 

6  7  •  0 

0  0  •  A 

BE  .  8 

1121 

nn 

Sjtno 

86. 8 

■m 

HR 

HR 

■jEK] 

88.8 

> 

2000 

SB 

89.7 

9C.6 

91.8 

92.4 

92.4 

92.4 

iflE 

KHE 

HR 

kHC 

92.4 

> 

1800 

Ur 

HRI 

KEOJ 

UKI 

9277 

lilti 

KjA 

UK 

UK 

92.7 

> 

1500 

SB 

91.5 

92.6 

94.3 

95^2 

95.2 

95.3 

Wat 

EuE 

ESS 

Km 

HR 

95.3 

> 

KOj 

KULI 

A'SH'I 

|f]T] 

a^r-w.1 

SIA-I 

SUC.! 

it  IK 

it  IK 

97.4 

> 

1000 

SB 

91.9 

93.2 

EES 

EES 

BE 

HE 

99.2 

> 

BOi 

n  rvi 

Kfffl 

wtlki 

97.2 

97.2 

UjRI 

RJLJBigi 

KiHt] 

liHi 

KXW 

UQj 

99.2 

.» 

800 

SB 

91.9 

93.2 

96.1 

97.4 

97.4 

BE 

99.3 

> 

BOi 

KUU 

uni 

S7  *6 

97.6 

un 

ET-W.1 

KIR 

99.5 

600 

SB 

91.9 

93.2 

96.1 

97.6 

97.6 

98.8 

EISj 

BE 

99.7 

> 

9.4 

91.  9 

93.2 

*36*  1 

97.6 

9  7.6 

K*Uf  1 

KIR 

ICO.C 

> 

400 

9.4 

91.9 

93.2 

96.1 

97.6 

97.6 

EES 

iro.o 

> 

Uj 

91.9 

93.2 

94  •  1 

97.6 

7  •  4 

99.0 

Si-;  1WI 

99.8 

IUL 

UilL 

10C.0 

10C.0 

1CO.O 

> 

200 

SB 

91  .9 

93.2 

96.1 

97.6 

97.6 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

O 

• 

O 

o 

1C0.0 

91.9 

93.2 

96#  1 

97.6 

9  1.6 

99.0 

99.0 

99.0 

iUL 

mi 

m*fc 

l»L»W' 

lCc.c 

0 

SB 

91.9 

93.2 

96.1 

97.6 

97.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.8 

99.8 

10C.0 

10C.0 

1C0.C 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


USAF  ETAC  julm  0-14-5(01.1)  previous  editions  or  this  form  are  obsolete 


I 


C A  r  A  PROCESSING  DIVISION 
ETAC.  USAF 

ASHEVILLE,  N.  C.  26601 

43220  KRANCAE  RI  KCREA/RCK  AFS  K-fc  51-54,56-66  SEP 

SI* '‘ON  STATION  NAME  YEARS  MONTH 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  -1S1'-_L7 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


Cf'tING 

. 

VISIBILITY  STATUTE  MILES' 

F«T> 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  2!y 

>  2 

>1-7 

>  i'i 

>  l 

>  ^4 

>58 

>  •, 

>  5  16 

>  , 

>  0 

NO  CCIUNO 

6.8 

42.0 

42.0 

52. 0 

42. C 

VfXj 

Hgl|| 

42. C 

4  2.0 

42. : 

>  20000 

7.9 

_5C  ,6 

5_£J,6 

5C.  6 

5C.6 

HR 

i?T 

H«m 

Pm 

Ewf 

50.6 

5:  .6 

5C.fc 

m 

IS 

HUl 

51. C 

51.? 

BW 

kiwi 

HRj 

K1QI 

Qffl 

EM 

K|wf! 

us 

KIM 

m 

Wk, 

PIB 

BW 

BIB 

EXE 

Hff 

I1K 

ER 

Pi 

HR 

HU? 

HR 

E 

mm 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

r-» 

• 

CM 

in 

BWIi 

us 

m 

VW 

kvK 

BTIvj 

Bwl 

KIM 

Crv 

I0G 

Mam 

PIC 

Im! 

ER 

HR 

m 

10000 

8.6 

59.3 

59. A 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

wsm 

us 

ES 

E£R 

S£K 

m 

9000 

8.7 

59.8 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

Ek 

EER 

EER 

EER 

m 

8000 

ES 

inti 

cs 

PH] 

gg* 

UQl 

EE 

ITHi 

PH, 

fE£Bj 

U£)£l 

PHi 

iis 

m 

7000 

KK 

HR 

Iwf 

DS 

BTfg 

Bn] 

KU3J 

K*m 

ER 

BB 

EBB 

ER 

fm 

ER 

ER 

m 

6000 

8.7 

iSHi 

63.7 

g-Mf-l 

KK 

■TW 

us 

Bg 

XIPT 

tvw 

us 

m 

5000 

8.7 

64.9 

64.9 

ivw 

■vm 

mu 

kmB 

ran 

IW 

IwB 

■  VT1 

Rni 

m 

rcgfi 

mu 

■is 

us 

met 

us 

|HV 

E 

IKK! 

HH1 

ER 

hr 

Em 

Bw! 

HR 

Hi! 

MlW 

ER 

ER 

Bn 

m 

3500 

9.C 

72.9 

73.1 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

us 
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2.1 

44.7 

56.0 

56.7 

63.3 

63.4 

65.9 

66.2 

66.2 

67.7 

67.8 

67.8 

66.3 

66.3 

68.7 

68.7 

> 

1800 

2.1 

46.7 

56.3 

56.9 

63.6 

63.7 

66.2 

66.6 

66.6 

68»V 

68.1 

68.1 

68.6 

68.6 

66.1 

69.1 

> 

1500 

2.1 

51  .0 

68.2 

62.3 

66.5 

66.6 

69.6 

69.9 

69.9 

71.4 

7 1  •  5 

71.5 

72.0 

72.. 

72.5 

72.5 

> 

1200 

2.  1 

51." 

58.6 

63.  1 

67.5 

67.5 

73.6 

71." 

71.0 

72.5 

72.6 

72.6 

73.1 

73.1 

73.6 

73.6 

> 

1000 

2.1 

51.8 

59.5 

63.6 

68.5 

68.6 

71.9 

72.3 

72.3 

73.8 

73.9 

73.9 

74.4 

74.4 

74.9 

74.9 

> 

900 

2.1 

52.  C 

56.8 

64.2 

68.6 

66.  C 

72.5 

72.8 

72.8 

74.3 

74.4 

74.4 

74.9 

74.9 

75.4 

75.4 

> 

800 

2.1 

52.5 

6C.3 

64.6 

69.6 

66.7 

74. C 

74.3 

74.3 

76.4 

76.5 

76.5 

77.2 

77.2 

77.7 

77.7 

> 

700 

2.1 

53.2 

61.2 

65.8 

70.6 

70.7 

75.1 

75.4 

75. 4 

77.9 

78.0 

78.0 

78.9 

78.9 

79.5 

76.5 

> 

600 

2.1 

53.6 

61.7 

66.5 

71.5 

71.6 

76.0 

76.4 

76.4 

76.2 

79.5 

79.5 

80.8 

80.8 

d  1 . 5 

81.5 

> 

500 

2.1 

54.5 

62.7 

67.5 

72.5 

72.5 

77.1 

77.4 

77.4 

81.1 

81.3 

81.3 

83.4 

83.4 

84.5 

84i  •  3 

> 

400 

2.  1 

54.5 

62.7 

67.5 

72.5 

72.5 

77.7 

78.1 

78.1 

61.6 

82.4 

e2.4 

85.3 

85.3 

86.8 

87.1 

> 

300 

2.  1 

54.6 

62.8 

67.6 

72.7 

72.8 

78.3 

78.8 

78.8 

83.3 

83.9 

83.9 

87.81 

87.8 

9C.5 

51. 

> 

200 

2.1 

54.6 

62.6 

67.8 

73. £ 

73.1 

78.7 

79.3 

79.3 

84.2 

84.9 

84.9 

09.3 

86.3 

92.4 

94.3 

> 

100 

2.2 

54.7 

63.1 

68.3 

73.8 

73.8 

79.4 

80.9 

80.0 

85.  C 

85.8 

85.8 

91.3 

91.3 

94.4 

97.0 

> 

2.2 

54.7 

63.1 

68.3 

73.8 

73.6 

76.5 

80.1 

80.1 

85.0 

85.8 

85.8 

91.3 

91.3 

94.5 

1C  1.9 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

USAF  ETAC  JULM  0-14-5(011)  PRFVIOUS  COITIONS  OF  THIS  FORM  ARI  OBSOLETE 


CATA  PROCESSING  DIVISION 
trTAC,  LSAF 

ASHEVILLE,  N.  C.  i 6601 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY  \ 


4322C  KHANCAE  fit  KC  PfA/RCK  APS  K-fc  81-54, 56-6o  LET 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  -icr-nsi 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

VISIBILITY  STATUTE  MILES- 

■ 

a 

B 

>  5 

>  4 

m 

a 

a 

B 

m 

>  5  16 

>  4 

-  0 

KK 

45.3 

*•6*2 

47.3 

U|£ 

ifi*; 

49.1 

tin 

EVW 

49.2 

49. 2j  49.2 

m 

Bs 

50.8 

j2.C 

53.2 

53.8 

EE 

E£K 

Bay 

BE 

BE 

BE 

55.4 

55.41  55.4 

> 

ATI 

HIB 

UK 

KWH 

niu 

HA] 

1*W? 

us 

■yfii 

58.7 

55.7 

55.7 

> 

16000 

4.1 

51.2 

52.5 

53.7 

54.3 

54.5 

BE 

BE 

PSfo 

55.8 

5  5.8 

55.8 

m 

l£Bi 

uni 

km: 

UK 

tm 

kit 

uw 

56.6 

56.6  56.61 

m 

ml 

52.8 

54.2 

55.4 

56.1 

56.3 

EE 

BE 

57.3 

BE 

BE 

BE 

57.  a 

57.6 

57.  of 

> 

10000 

iKQ] 

56.4 

57.6 

58.3 

58.5 

59.5 

59.6 

59.6 

59.9 

59.9 

59.9 

60. 0 

60.0 

6  '"'  .C 

60.  i 

> 

■ 

55.2 

56.8 

58.0 

58.7 

58.9 

59.8 

6C.  ‘ 

5C.2 

6C.2 

6  .2 

6C.3 

60 . 3 

tr  •  3 

60.31 

> 

8000 

mm 

UK] 

IR-S-WM 

120] 

■1W 

EH1< 

im 

Mrypi 

BE 

62.6 

62.6 

62.6) 

> 

7000 

BE 

57.7 

59.4 

6C.6 

61.3 

HU 

inf! 

UK 

62.9 

62.9 

62. 9| 

> 

6000 

■mm 

■•nrv: 

■ini 

■-WT-1 

mi 

■2Qi 

Bffi 

tin 

64.1 

64.1 

h64Tlj 

> 

5000 

BE 

6C  .  1 

1 1 . 8 

63.3 

63.9 

64.1 

BE 

BI 

■vw 

65.6 

65.6 

65.  d 

V 

mm 

KK1 

■xni 

urn 

65.8 

65.8 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.21 

m 

BE 

64  .0 

65.8 

67.2 

68. 0 

66.2 

69.2 

69.3 

69.3 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.6 

69.  a| 

> 

3500 

■Bi 

K-m: 

69.8 

79.6 

kin 

■JTVj 

■wci 

UK 

72.4 

72.4 

72.4 

> 

3000 

BE 

K3E3 

77.1 

78.2 

78.4 

ifcir 

BE 

8 -:.i 

89.1 

6  0.1 

> 

2500 

■fflj 

■m] 

UK1 

»7WI 

■  LTV 

04.1 

8471 

84.6 

84.6 

84.6 

K£Bi 

84.7 

84.  1 

84.7 

> 

2000 

77.8 

6C.8 

83.3 

84.8 

85.1 

86.3 

mini 

Iwl 

MW 

■  ik 

87.2 

87.2 

87. 2 

> 

1800 

5.6 

mini 

lilBi 

K±2J 

mm 

ikm 

■TWH 

■  TW 

ea.  i 

88.1 

88.1 

> 

1500 

5.6 

78.6 

82.1 

85.0 

86.7 

86.9 

■CTH 

ITff 

■TIB 

■TfP 

llw. 

69.5 

89.5 

89.5 

> 

1200 

5*6 

liU) 

UK1 

85 . 5' 

87.4 

87.7 

esTC 

8974 

89.4 

90.1 

90.2 

9*  .2 

90.3 

9C.3 

9C.3 

9C.3 

> 

1000 

5.7 

79.5 

83.0 

86.4 

88.5 

88.7 

9C.0 

90.4 

9C.4 

91.1 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

ql-3 

91.3 

Kgj 

79.  T 

83.2 

86  •  5 

88.6 

hS8.9 

tin 

Eini 

tlW/ 

tin 

91.8 

91.8 

91.8 

fH 

BE 

ec.i 

83.7 

87.2 

89.5 

89.8 

EtrE 

EK3 

93.6 

93.6 

93.6 

m 

mm 

84.0 

87.5 

89.8 

mam 

92.1 

92.6 

92.6 

93.9 

94.2 

|m. 

mrm 

94.5 

94.5 

94.5 

m 

BE 

80.4 

84.1 

87.7 

90.0 

90^3 

92.4 

■TK1 

Iml 

UK! 

■TTV1 

95.2 

95.2 

95.2 

■ 

■n 

uaa 

84.5 

68*  l 

KiiAl 

92.9 

|Hlj 

Effli 

Kffl] 

kptp 

Ktf£ 

tffl! 

96.1 

96.1 

96.1 

m 

BE 

80.8 

84.6 

88.2 

90.6 

9C.9 

93.2 

nw! 

Km 

97.1 

97.4 

97.5 

KL 

ILUX1 

B  ^  •  B 

■  i-rvi 

Kiin. 

91.1 

93.4 

54.2 

94.2 

96.  C 

96.8 

96.8 

Kimi 

98.1 

98.4 

98.5 

> 

200 

BE 

81.1 

84.9 

91.0 

91.3 

93.6 

94.4 

94.4 

Km»I 

KSE 

PWi 

98.4 

99. C 

99.1 

> 

5.8 

llfW 

imi 

uni 

93.7 

K’lro 

■rj*] 

nm 

KIW 

98.6 

99.4 

99.9 

> 

0 

5.8 

81.2 

85.1 

88.7 

93.7 

tmi 

Kkffi 

■Iff 

90.6 

99.4 

1CQ.G 

TOIM  NUMMft  OF  OASHVAHONS 


1386 


USAF  ETAC  JUL  M  0-14-5  (Oil)  PREVIOUS  EDITIONS  OF  THIS  FORM  ARt  OBSOLETE 


J  lIHt.J  i .  Jin 


CflTA  PROCESSING  civisicr- 
8TAC,  USAF 

ASHEVILLE,  H.  C.  28801 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


43  2  2C  KHOKCAE  RI  KCq Eft/KCK  AFS  K— fa _  51-54,56-66 

ST*TlO*_  STATION  HAMC  »t*RS 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


Cf  7 

-as'- 


«Ou»S  ..  5  ' 


cr  KING 

r  - 

VISIBILITY  STATUTE  MILES 

FEETi 

>  10 

>_6 

>_5 

>  4 

>_3 

>  T: 

>  2 

> 

>  v* 

>  1 

a. 

>58 

>  s 

>  5  16 

>  , 

>  0 

NO  CEILING 

1C.  1 

59.3 

59.7 

60.C 

b'.'i 

6C  .  ' 

6  •  ■- 

6'. 

6C.C 

60.0 

a; .: 

60. 2 

6  C  .  0 

6C .  . 

Lr 

6  0  .  ‘i 

1 1.0 

67.8 

68.3 

68.5 

68.5 

63.5 

ea.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

66.5 

68.5 

6d.5 

68.5 

cd  .  5i 

> 

)  3000 

U.c 

67.  e 

66.3 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

ee.5 

68.5 

6e.5 

6e.5 

68. 5 

68.5 

68.5 

68. 5J 

> 

16000 

11. . 

DB 1 

Ba' 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

08  •  6 

68.6 

68.6 

6  8  •  6j 

> 

14000 

11. 

69. C 

69.6 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

k-vH 

Kre 

k^kQji 

69.  ol 

> 

12000 

11. 1 

69.6 

7C.3 

7C.5 

7CO 

7C.5 

7J2.5 

70,5 

7  0.5 

7G.5 

71.5 

Kt£ 

■He 

k.  a 

m 

72.5 

72.7 

72.7 

72.7 

hmi 

us 

Iff® 

IWi 

ItAi 

USi 

U2L 

72.71 

mi 

IrKl 

■iff! 

IHvl 

■rm 

Urn 

lire 

Rre 

miW, 

rntm 

E 

BK 

IBB 

BE am 

73.  1 

> 

8000 

llff 

73.7 

74.2 

74.5 

74.5 

car 

74.5 

74.5 

US] 

EQH 

car 

Ui 

KIVft-J 

BK 

car 

m ir 

70C0 

■»rr 

74.5 

75.0 

75.3 

75.3 

■HE 

75.3 

75.3 

UJE 

UR 

■HE 

ILre! 

ESI 

ESI 

Em! 

> 

6000 

11.2 

75.6 

76.4 

76.6 

76.6 

■fW 

76.6 

fc/W1 

us 

■m; 

CUT 

BQE 

CQK 

car 

> 

5000 

U-? 

76.7 

77.3 

77.5 

77.5 

IhT) 

wrn- 

Bre 

■irv: 

lire 

Im 

us 

Em 

KZk 

EuE 

> 

4500 

11.2 

77.8 

78.4 

78.6 

78.6 

HE 

car 

KTW1 

car 

BEE 

car 

5 

4000 

11.2 

Em 

81.7 

82. C 

E® 

Bill 

WTft\ 

KTH 

EH 

H3B 

E9C 

62.1; 

m 

11.2 

83.8 

84.6 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

EL 

ES 

■32Q 

m 

11. S 

91.3 

92.5 

92.9 

93. C 

93. C 

93. C 

93.0 

93.0 

9  3.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.  C 

93. C 

93. ..1 

m 

■Fff: 

95.9 

97.4 

97.8 

98.1 

98.1 

ktnj 

KTM1 

kljQI 

58.  ii 

I 

Ira! 

97.1 

98.6 

99.4 

99.6 

99. e 

EH! 

KEH 

XHB 

car 

m 

|JM! 

EHE 

cur 

99.5 

|in. 

CETE1 

fcl jjjk] 

Kmi 

|1K 

mMQu 

KSE 

us 

i 

Im! 

97.3 

BIT 

99.6 

IHw 

tTaB 

ffPHj 

IWffl 

tigpff*] 

iHw 

fWW 

IHBC 

m 

CMC 

U2£ 

BW 

HOE 

IfcMJ*) 

TT«H» 

[Ij&taj 

[QQ 

EEBS 

IH1W 

nEfg 

m 

Ira! 

Kift! 

cTn 

SXB3 

iwW 

cHE 

iWwl 

irarei 

Fwn> 

IHre 

> 

900 

■HP 

EMC 

cjZL 

100.0 

ioc.o 

100.0 

1CC.0 

100. c 

1C0.0 

EGIjHE 

tiaasi 

IW^ 

> 

800 

UK! 

EtK 

■HE 

>  I»1»W»I 

1CC.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.  c 

100.0 

lCHB 

IMto 

1I1A 

ITOB 

m 

m i 

us 

EMC 

car 

ELK 

10C.C 

100.0 

1C0.0 

100.0 

IOC.O 

100.0 

100 .0 

1CC.C 

100.3 

10C.C 

KC.d 

E 

EM 

■HE 

mat. 

but 

Irn 

iniwi 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

1CC.0 

IM*fl«] 

li»Ml»! 

[Ere 

(OWE 

> 

■wc 

EMC 

100.0 

lM«*j 

Ihbm 

[Wjft 

IMi 

> 

BE 

UK! 

kSE 

EjT 

100.  0 

IEEHS 

tE Ms! 

H»M 

IBB 

’•I™ 

UBE 

iwBB! 

IWW 

m 

■ra 

KUL 

ILK 

\MtSA 

Et*MH 

INK! 

rWfE»i 

T»l«f<» 

IWjJPfe 

ST5WR 

[HR 

E 

FI 

■HE 

97.1 

98.8 

nm 

ICO.O 

pTPHI 

FmSe 

Lwn»i 

m 

TIP 

ELK] 

1C0.C 

100.0 

100. c 

100.0 

ICO.O 

IOC.O 

100.0 

10  -.c 

)w«iw 

E 

UK! 

Imi 

BIB 

BOB 

ioo. a 

100.0 

100.0 

1C0.0 

10C.C 

100.0 

ICO.O 

IOC.O 

100. c 

IOC.O 

10C  .0 

lie. cl 

TOTAL  NUMKR  OF  OBSEtVATIONS 


1  386 


USAF  ETAC  jul  m  0- 1 4 •  S  (OL  1 )  privious  editions  or  this  form  are  obsolctc 


CAT  A  FRTCFSSING  DIVISION 
t  T AC »  US  AF 

ASHLVIILE,  N.  C.  268CI 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


4322C 

“  STATION 


KWANCAE  FI  KCFEA/MCK  AF  S  K-6  11  1- 64 ,  5  6-6t>  (JI 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

FEET' 

VISIBILITY  STATUTE  MILES' 

>  10 

>  6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  2’* 

>  2 

>  >'4 

>  i% 

>  1 

>  li 

>5,8 

>  ’7 

>  5  16 

> . 

|T7i 

NO  CEILING 

>  20000 

9.7 
1C  •  6 

58.  9 

68.3 

59. A 

08.8 

59. A 

68.8 

S9.4 

6  3.6 

59. A 
66.8 

59. A 

66.8 

59. A 
68.8 

Pff 

CTT 

wzm 

jp^1 

59.4 
66. 8 

59.4 

66.6 

>  18000 
>  16000 

IC.6 
1C. 7 

68.5 

68.8 

68.9 

69.2 

68.9 

69.2 

68.9 

69.2 

68.9 

69.2 

te.9 

69.2 

68.9 

69.2 

68.9 

69.2 

68.3 

69.2 

68.9 

69.2 

6e.9 

69.2 

68.9 

69.2 

68.9 

69.2 

68.9 

69.2 

68.9 

65.2 

liffl 

t.tui 

PHI 

ItW 

ROB 

nm 

ilWI 

g.VW.l 

BBW3 

pin 

reirn 

Kiwi 

Bffi 

BB 

g-VW: 

ROE 

RTF 

pm 

65.8 

71.1 

69.8 

71.1 

69.8 

71.1 

69.8 

71.1 

-.9.8 

71.  U 

1 

BUM 

tmi 

B£ffi 

■«p 

1HB 

1HP 

IfIB 

|M] 

IMtl 

lm- 

ratj 

REE 

US 

mm.’ 

pm 

1FK 

Riff 

■jxg 

rag 

72.4 

72.6 

1 

H,H<i 

airtRlI 

.m»i 

kekj 

pm 

miw> 

PT 

IP 

BTf 

WeM 

RES 

75. G 

75.3 

Hi 

BL'K'ij 

■EQy 

Ufl] 

liU 

76.^ 
78.  C 

76. A 
78.0 

•/M] 

76. A 
78.0 

iffii 

Rflt] 

UIW 

mirv 

KB 

ILK 

>  4500 

>  4000 

■in 

VM 

■laj 

Hgj 

Ufil 

i/m 

78. A 
81.7 

7  8.  A 
81.7 

78. A 
81.7 

78. A 
81.7 

78.4 

81.7 

78. A 
61.7 

78. A 
81.7 

78. A 
81.7 

78.4 

81.7 

78.4 

£1.7 

>  3500 

>  3000 

8  3  •  b 
91.8 

84.6 

92.9 

84.6 

92.9 

8A.7 

93. C 

8  A  .7 
93. C 

■XT%i 

m 

it® 

Pro 

Pro 

8  A  .  7 

93. C 

8A.7 

93.0 

8A.  7 
93.0 

84.7 

93.0 

r8477| 

93.0 

64.7 

93.5 

i  2500 
>  2000 

96T2 

97.3 

97.5 

98.7 

"9775 

98.8 

V  7  •  6 
99.2 

91.6 

99.2 

97.6 

99.2 

97.6 

99.2 

Mir.i 

K-kW 

UAi 

Kmi 

|U£ 

Kt2E 

ran? 

KEB 

Hi 

97. A 
97.7 

98.8 

99.1 

98.9 

99.3 

99.3 

99.6 

99.3 

99.6 

99.3 

99.6 

99.3 

99.6 

99.3 

99.6 

99.3 

99.9 

99.3 

99.9 

99.3 

99.9 

99.3 

99.9 

99.3 

99.9 

99.3 

99.9 

99.3 

59.9 

liu| 

fc-VFT.1 

99.6 

99.8 

|LQ; 

|LK 

E 

ms 

Kgng 

99.9 

100.0 

EkS 

l«*»; 

>  900 
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CATA  PROCESSING  CIVISICN 
E  T  AC  *  LSAF 

ASPFVILLE.  N  •  C.  2efiCl 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


*  3  2  2  r 


KRANCAE  R 1  KO«EA/RCR  AES  K-6 

STATION  RAM  E 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 
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VISIBILITY  STATUTE  MILES 
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SI  A  nos  NAME 
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SCARS 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 
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USAF  ETAC  jul  m  0-14-5(011)  previous  editions  of  this  form  arc  obsolete 


loo  00 1  CO  00 
CF*  OR  cr 


CAT#  PROCESSING  OIVISICN 
fcTAC,  LSAF 

ASHEVILLE,  N.  C.  2P601 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


USAF  £TAC 


FO«M 
JUL  H 


0-14  -5  (OL  I)  Previous  EDITIONS  or  This  form  aae  obsolete 


CATA  PROCESS I  <G  0  I  V  I S I CN 
1 1  AC*  LSAf 
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CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
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KWA^DAt  R I  KCREA/RCK  AF  $  K-c 

SIAtlOS  hiM( 


51-54,56-6. 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


O  C  f.  ~  0  L 


VISIBILITY  STATUTE  MILES 
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C  A  T  A  PaCCESSINC  OIVISICN 
E  r  AC  »  USAF 

ASl-fVlLLE,  N.  C.  786C1 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


A 3220  KhANCFE  HI  KCREA/RCK  APS  K-6 

STATION  St  A  HO**  NAME 


51-54,5  6-66 _ 

YE  ASS 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 
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CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

51-54,56-66  NCV 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 
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86.9 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

BB 

ESI 

87. 3| 

> 

2500 

7.9 

91 .8' 

93. fc 

94.  C1 

94.4 

94.4 

m. uz. 

Mill 

KIR] 

RKJ 

94.4 

94.41 

i 

2000 

8.C 

94.1 

96. C 

96.5 

97. C 

97.0 

97. C 

97. C 

BBS 

Bill 

KTICI 

eehj 

Kill] 

\ 

> 

1800 

8.C 

94.4 

96.3 

96.8 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

EITOj 

KRi 

Hit 

IBIS 

> 

1500 

8.C 

94.6 

BUI] 

EUL 

KUIJ 

BUE 

mir 

EZE 

SXQ^ 

111 

Wtk 

> 

ELQJ 

sirty 

Sif£J 

SI:PW 

SIW1 

Kl-PI< 

kt-wh 

KIW 

Khn] 

BU 

KtjQI 

> 

1000 

111 

HIT-1 

sirff 

EQE3 

KM? 

> 

Skirt! 

SJTrti 

SITU 

98.7 

98.7' 

KI£L 

ET:Wi 

SLn-1 

■jtWj 

800 

8.1 

95.2 

97.3 

98.1 

98.7 

98.7 

98.8 

ME 

> 

“ff.l 

B|R1 

Si^QJ 

E-I-W7 

na .] 

KLZL 

■TTC] 

K'i-ro 

KIK 

98.9 

98.9 

99.  J 

99.0 

99. C 

99.2 

> 

600 

a.i 

99.0 

WEE 

99.0 

99. C 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

> 

KTfl 

|IA 7 

SITU 

Eirvi 

KLTL 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

lift 

99.2 

■is: 

99.4 

99.4 

> 

400 

97.4 

98.2 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

ETTT1 

11 

MrtJ 

97.4 

KHZ: 

irni 

KUS2J 

imj 

S^rtJ 

s^rtj 

S^rtj 

KTWi 

m 

97.4 

98.2 

99.0 

99.0 

99.3 

■Tiff 

> 

8.1 

95.2 

97.4 

98.2 

'  99.  r 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99. 9| 

1  - 

0 

8.1 

95.2 

97.4 

96.2 

99. C 

99. C 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

lco.H 

L«TA  PMCCESSI'G  DIVISION 
blit,  LSAF 

ASFtVILLE,  N.  C.  2fcbCl 

4322'j  KWANCAF  «I  KCREA/PCK  APS  K-6 


USAF  ETAC  iul  m 


IOT*l  NUMMK  OF  OtSFIV  ATIONS _ 


1347 


0-14-5(01  1)  PREVIOUS  COITIONS  OF  THIS  FORM  ERE  OBSOLETE 


c«r*  PRtetSilSG  C I W I S I 
HAo,  t'.AF 

aSH-WILLF,  r..  C.  1 1 £ 0  1 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


KWANC<£  '1  KCKEA/ROK  AFS  K-fc 


l-54,56-6t 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


3  c ;  c  - ; :  ■ 


VISIBIIITV  STATUTE  MITES 


SEHSEHES 


s.  . 


IsrfewkMCT  ■  raws;! 


67.3  67.3  6 
67. A  67.4)  6 

69.81  69.81  69.81  69.81  69.81  69.8  69. 
70.4  70.4  70.4  70. 4r  70.4  7C.4  7C. 


hi 


UWl 


70.41  72.41 


3.3  73.3  73.3  73.3  73.31  73.3  73. 
77.2  77.2  77. 21  77.2  77.2!  77.2  77. 


a  3ooo  12. 


.4  88.41 


.7  94.2 


BunJ 


.51  95.3 


.7  96.5 


.7  96.5 


81.61  61 
t9.5l  89 


94. 

96. 


6.51  96.5|  96. 
7^8|  97.81  97. 

8. 


98.2  98.2  98.2  98.8  98.8  98.81  99.0  99. 


98.21  96.2  98.2 


.7  96.5 


.7  96.5 


.91  96.71 


.9  96.7 


m\ 


98.5  96.5  98.5  99.3  99.5  99.5  99. 7|  99.7  99. 7|  99.7 
7875  98.5  98.5  99.3  99.5  99.510C .0 100 .0 ICC  .C ICG .0 
98.5  98.5  98.5  99.3  99.5  99.5ICC.Q  ICO .0 ICC .0 ICC .0 


C  A  T  A  PKCCfSSfNC  0  I W I S I 
fTAC,  llSAF 

AS66VILLE.  N.  c.  ?eeci 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


KHAKCA6  ffl  KCP6A/R0K  AFS  K-6 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


viSieillN  STATUTE  MHES 


mm  ■■ 

BEBsarenpw 


3.3  63.3  63.3  63.3  63.3  6  3.?  63.3  63.31  6?. 3'  6 
4.7  64.7  64.7  64.7  64. 7i  64.71  64.7  64 . 71  64.7 


49.3  5*5. 


4*5.3  5*5 . 


52.3  6? . 


3  64.7  64.7  64.7 


3  64.7  c4  •  7  64.7 


71  68.01  68.  'I  68. C 


HI 


54.71  65.31  7C.7I  7C.7I  73.71  71.7 


TOJI 


13.3  61.3  72.0  77.3  77.31  77.3 


13.3  61.3  72.3  77.3  77.3  77.3 


13.3  61.3  72.0  77.3  77.3  77.3  77.3 
13.3  62.7  73.3  78.JH  76.7  78.7  78.7 


13.3  62.7  73.3  78.7  78.7  78.7 


13.3  63.3  74.3  79.3  8C 


74.7  85.3  9C.7  91.31  91.3 


76.71  87.31  92.7  93.3  93.31  93.3 


16. C  78.7 


m 


78.7  89.3  94.71 


C  9C.7  96.9 


98.9  98.7  98.7 
82. Cl  92.71  98.3  98.7  98.7 


98.7 

98.7 


liJflilHE 


KLBil 


L-EPHI 


93*3  98*7 


USAF  ETAC  JUL  64  0  -  1-4-5  (OL  I  )  PREVIOUS  EDITIONS  P*  THIS  FORM  APE  0«S0.  £T| 


TOTAl  NUMBCR  OF  OBSERVATIONS 


VISIBILITY  STATUTE  MILES 

l  I  i  — - r 

>10  >6  >5  >4  |  >2  I  >  2  I  >  2  ',  >  »'i  >  1* 


>  S  8  I  >  '»  >  3  16 


NO  CEILING 
>  20000 


CA  T  A  PROCESSING  CIVISIGN 
si  T  AC  *  CSAF 

A  5  R  I.  V  l  L 1  8  t  N  .  C  •  2  r  SO  1 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


43  2:’C 

STATION 


KWANCAE  R1  KCREA/RCK  AES  K-6 

STATION  NAME 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  STATUTE  MILES. 


>  10 

>6 

>  5 

>  4 

>  3 

>  2Vi 

>  2 

>  P, 

>  1  Vi 

>  1 

>  J,4 

>  5  8 

>  7 

>  5  16 

>  , 

>  0 

•  O  CEILING 

J.f 

A  I  .  7 

49.4 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

65.1 

55.  1 

55.1 

55.1 

55.  1 

55.8 

56.6 

55.81 

5573 

>  20000 

7.7 

44.2 

53.2 

59.0 

59. C 

59.;: 

59.: 

59.  : 

59.; 

59.C 

59. C 

59. 

59.0 

59.6 

59. 6( 

59.6 

7.r 

53.2 

597? 

59.3 

59.' 

$<3. 3 

59. : 

59.  J 

54.  o1 

59.0 

58.: 

59.6 

55.6, 

59.6, 

59.6 

>  16000 

7.7 

44.9 

53.8 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

6C.3 

6C  •  3 

60.3 

uO.ll 

777 

46. e 

55.8 

61.5 

“6T75 

61.5 

61.5 

61.5 

6  1 . 5 

61.5 

61.5 

61.5 

62.2 

•  2. 

62.71 

6  2.8 

>  12000 

7.  1 

46.8 

55.8 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

•“777 

46.6 

5*  .8 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

52.2 

62.2 

62.2 

62.2 

>  9000 

7.7 

47.4 

56.4 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

777 

“577? 

5*370 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

“6473 

“6477 

"6477 

64.7 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4, 

>  7000 

7.7 

51.3 

60.3 

66.  r 

66  •  w 

66.  C 

66.  C 

66.2 

66. C 

66.0 

66.0 

66.0 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

— 7.7 

5Z.6 

“5778 

79.2 

70.5 

70.5 

7  r .  5 

7C  .  5 

7?.  5 

7C  .  5 

7775 

70. 5 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

>  5000 

7.7 

52.6 

62. a 

69.2 

70.5 

70.5 

7C.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

7C.5 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2! 

57.6 

“6777 

“6977 

“7575 

7C.51 

7C.5 

7C.5 

“7775 

"7o75 

70.5 

70.5 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

£  A(\QQ 

7.7 

57.1 

67.3 

73.7 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

77T 

62.7 

“7T7T 

“7975 

HI.  4 

“HT74 

82.7 

82.7 

82.7 

"8277 

82.7 

¥277 

“8773 

83.3 

83.3 

83.3 

>  3000 

7.7 

64.1 

75.0 

81.4 

83.3 

83.3 

84.6 

84.6 

84»  6 

64.6 

84.6 

84.6 

85.3 

85.  i 

85.31 

85.3 

777 

64.7 

UT6T9 

75.9 

61.  b 

“77.7 

89.1 

"79TT 

89.1 

89. T 

“8777 

¥97T 

89.7 

89.7 

84 .7 

8977 

>  2000 

9.6 

69.9 

62.7 

91.7 

93.6 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

““976 

69.9 

7277 

“9T7t 

“9377 

l~937T 

“74T9 

“9479 

“9479 

94.9 

94.9 

94.9 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

>  1500 

q.6 

70.5 

83.3 

92.9 

94.9 

94.9 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

>  ,?Pn 

— 9.  6 

70  •  *2 

HI. 3 

92.9 

94.9 

“94.-9 

96.2 

94  v  2 

96.2 

“9577 

"9572 

“95.2 

“9578 

96  •  € 

48.8 

96".  8 

>  1000 

9.6 

71.8 

84.6 

94.9 

96.8 

96.8 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

^r.E 

71.8 

77.6 

9  V.  9 

96.8 

“96.7 

98.7 

98.7 

98.7 

96.7 

98.7 

98.7 

99.4 

“9974 

“99.4 

99.4 

>  eoo 

9.6 

71.8 

84.6 

94.9 

96.8 

96.8 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

90.7 

99.4 

99. 4 

99.4] 

99.4 

>  . n 

9.6 

71.8 

•'7777 

94.9 

96.8 

“9F77 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

£  600 

9.6 

71.8 

84.6 

94.9 

96.8 

96.8 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

99.4 

99.4 

99.4 

99. 4l 

*““V7¥ 

“7TT8 

“7777 

“9479 

96.8 

96.8 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

96.7 

98.7 

94.4 

99.4 

“49.4 

99.4 

>  400 

9.6 

71.8 

84.6 

94.9 

96.8 

96.8 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

9.6 

71.8 

84.6 

94.9 

96.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

48.7 

98.7 

“9974 

“9974 

“99.4 

99.4 

>  200 

9.6 

71.8 

84.6 

94.9 

96.8 

96.8 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

>  tfm 

9T£ 

7TV8 

84.6 

94.9 

96.8 

96.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

48.7 

98.7 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

>  0 

9.6 

71.8 

84.6 

94.9 

96.8 

96.8 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

99.4 

99.4 

99.4 

IC0.G 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS^ 


0-14-5  {OL  1)  WPCVIOUS  COITIONS  OF  THIS  FQBM  AWE  OBSOLETE 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY  j 

5  1  f  [  >3~54  «  56-66  LFv. 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  9 Ll  1  I 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS)  ' '  I 


CEIl'NG 

VISIBILITY  STATUTE  MUESi 

FEETi 

>  10 

>  5 

>  4 

>  3 

>  2'h 

>  2 

>  1  'ft 

>  »’/. 

>  i 

>  ** 

>58 

>  'i 

>  5  16 

>  , 

- - 

>  0 

NO  CEILING 

2.  a 

A<5.3 

50.9 

51.2 

51.5 

51.5 

51.7 

51.7 

51.7 

51.8 

51.8 

5i. a 

51.9 

51.9 

51.9 

52.: 

> 

20000 

3.1 

54.2 

56.1 

56.5 

56.8 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

57.1 

57.1 

57.1 

57. a 

57.2 

57.2 

57.3 

> 

18000 

3.1 

5A  •  2 

56.1 

56.5 

56.8 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

57.1 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.3 

> 

16000 

3.1 

5  A  .  5 

56. A 

56.7 

5  7.0 

57." 

57.1 

57.1 

57.1 

57. A 

57. A 

57. A 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

> 

14000 

3.2 

55.2 

57.2 

57.6 

57.9 

57.9 

58.1 

58.1 

58.1 

56.3 

58.3 

5e.3 

58. A 

5b  .A 

58. A 

58. A 

> 

12000 

3.3 

56.C 

58.0 

58. A 

58.8 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

59.2 

59.2 

59.3 

> 

10000 

3.  3 

57.1 

rani 

EH] 

gK>¥3 

60. A 

62.  A 

6C.5 

60.5 

60.51 

60.6 

> 

9000 

3.3 

57.1 

lut 

Im! 

■•mi 

60. 8 

6C.8 

60.8 

6C.8 

60.8 

tC. 9 

> 

8000 

3.  A 

59.1 

61.6 

62.1 

62. A 

62. A 

62.6 

62.6 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.5 

62.9 

62.9 

63.  ' 

> 

7000 

3. A 

59.3 

61.8 

62.  A 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

62.8 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.2 

> 

6000 

3. A 

6C  .  A 

I-Y/V. 

w-vn.-: 

64.1 

64.1 

“6471 

64. 2 

6A.2 

6  A  .  2 

64. 2 

> 

5000 

3.  A 

61.7 

S' s 

65.6 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

> 

4500 

3.  A 

62.1 

64.9 

65. A 

65.8 

6  571 

66.0 

66.: 

66.0 

66.2 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

Cj6  •  4 

4000 

3. A 

6A.9 

67.7 

66.  A 

60.7 

68.7 

68.9 

68.9 

68.9 

69.1 

69.1 

69.1 

69. a 

69.2 

69.2 

69.3 

> 

3500 

3.4 

68  .A 

■IWI 

BmKrl 

RU& 

73.5 

73.' 

73.0 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.2 

73.3 

73. A 

> 

3000 

3. A 

77.3 

81.1 

82.6 

83.5 

83.5 

83.8 

83.8 

83.8 

64.1 

84. 1 

84. 1 

8A.2 

84. 2 

64 .2 

64. 3 

> 

2500 

3*6 

a  i .  1 

Bjt-TW 

■a-m 

■1M 

KiiZSb 

■JJ&j 

l&ZL 

fcllg. 

90. A 

“5374 

90.6 

9".  61 

9C.6 

90.7 

> 

2000 

3.8 

85.1 

92. A 

9A.1 

9A.1 

9A.9 

9A.9 

9A.9 

95.5 

95.5 

95.5 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

> 

1800 

3  •  8 

85.3 

92.7 

9  A  •  5 

94.5 

95. A 

95. A 

95. A 

96. C 

96.2 

96.2 

96. A 

96. A 

96. A 

96.5 

> 

1500 

3.0 

85.9 

91.0 

93. A 

95.3 

95.3 

96.2 

96.2 

96.2 

96.9 

97.0 

97. C 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

> 

3  ♦  B 

85  .9 

Kmii 

unj 

fcF-rr-1 

95.6 

96.5 

96 

96.5 

97.2 

97.4 

97. A 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

> 

1000 

3.6 

86. C 

91.3 

93.9 

96.0 

96. C 

97.1 

97.1 

97.1 

97.8 

97.9 

97.9 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

> 

3.8 

86  «0 

KilTI 

K£TV1 

Kl-TH 

tmil 

Hfll 

98.1 

48.1 

96.3 

48.3 

98.3 

96. A 

> 

BOO 

3.8 

86. C 

91.3 

93.9 

96. C 

96.0 

98.3 

98.3 

98.5 

46.5 

98.5 

98.6 

> 

3*8 

86  «C 

91.3 

93.9 

96.0 

96  .0 

97.1 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

> 

600 

3.8 

86.  C 
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PART  D 


SKY  COVER 


This  summary  is  prepared  from  hourly  observations  and  is  a  percentage  frequency  distribution  of  total  sky 
cover  by  tenths,  plus  mean  sky  cover,  and  total  number  of  observations.  It  is  presented  in  two  tables  as 
follows: 

1.  By  month  and  annual  -  all  hours  and  all  years  combined. 

2.  By  month  -  by  standard  3-hour  groups. 

NOTE:  #  Is  Sky  cover  (total  cloud  amount)  was  not  reported  by  U.  S.  Services  until  mid  Data,  when 

available,  were  punched  for  Air  Force  stations  beginning  in  19^6,  but  were  not  available  for 

Navy  stations  until  19UB  or  19^9 •  Weather  Bureau  stations  recorded  total  cloud  amount  in  re¬ 
marks  beginning  sometime  in  19^5,  but  few  stations  have  punched  data  prior  to  19^*8.  This 
summary  will,  of  course,  be  limited  to  period  of  available  data. 

NOTE:  #  2:  Some  sources  of  punched  data  used  for  this  summary  report  cloud  amounts  in  oktas.  These  have 

been  converted  to  tenths  prior  to  summarizing,  and  notation  is  made  on  the  form  to  indicate 

that  data  were  originally  reported  in  oktas.  The  manner  of  conversion  is  given  below: 
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°ART  E  PSYCHROMETRIC  SUMMARIES 

In  this  section  are  presented  various  summaries  of  dry-  and  vet-bulb  temperatures,  dev  points,  and  relative 
humidity.  The  order  and  manner  of  presentation  follovs: 

1 .  Cumulative  percentage  frequency  of  occurrence  -  derived  from  dally  observations  and  presented  by  month  and 
annual  for  all  years  combined.  These  tabulations  provide  the  cumulative  percentage  frequency  to  tenths  of 
temperature  by  5-degree  Fahrenheit  increments,  plus  mean  temperature,  standard  deviation,  and  total  number 
of  observations  in  three  separate  tables  as  follovs: 

a.  Daily  maximum  temperature 

b.  Dally  mlninum  temperature 

c.  Daily  mean  temperature 

2.  Extreme  values  -  derived  from  daily  observations  vlth  extreme  value  given  for  each  year  and  month  of  record 
available.  Extremes  are  provided  for  a  month  if  all  days  for  a  month  contain  valid  observations.  All  months 
for  a  year  must  nave  valid  extremes  before  the  ANNUAL  value  is  selected  for  that  year.  Means  and  standard 
deviations  are  computed  for  months  and  annual  vhen  four  or  more  values  are  present  for  any  column.  Tvo  tables 
of  daily  extreme  temperatures  are  prepared: 

a.  Extreme  maximum  temperature  NOTE:  A  supplementary  list  also  provides  extreme  temperatures 

b.  Extreme  minimum  temperature  vhen  less  than  a  full  month  is  reported. 

3.  Bivariate  percentage  frequency  distribution  and  computations  of  dry-bulb  versus  vet-bulb  temperature . 

This  tabulation  is  derived  from  hourly  observations  and  is  presented  by  month  and  annual,  all  hours  and  all 
years  combined.  The  folloving  information  is  provided: 

a.  The  main  body  of  the  summary  consists  of  a  bivariate  percentage  frequency  distribution  of  vet-bulb 

depression  in  17  classes  spread  nor izont ally ;  by  2-degree  intervals  of  dry-bulb  temperature  vertically. 
Also  provided  for  each  dry-bulb  temperature  interval  is  tne  percentage  of  observations  with  dry-bulb  and 
vet-bulb  temperature  combined;  and  again  for  dry-bulb,  wet-bulb,  and  dew-point  temperatures  separately. 
Total  observations  for  these  four  items  is  also  provided  in  tvo  lines  at  end  of  each  tabulation  table, 
which  may  require  tvo  pages  in  some  cases. 

NOTE:  A  percentage  frequency  in  this  table  of  ".0"  represents  one  or  more  occurrences  amounting  to  less 
than  .05  percent. 


E  -  1 


b.  Statistical  data  for  the  Individual  elements  of  relative  humidity,  dry -bulb,  vet-bulb,  and  dev- point 
temperatures  are  shovn  in  the  section  at  the_bottom  left  of  the  forms.  These  consist  of  the  sum  of 
squares  (Xx2),  sums  of  values  (£X),  means  (x),  and  standard  deviations  (<rx).  The  number  of  obser¬ 
vations  used  in  the  computations  for  each  element  is  also  shovn. 

c.  At  the  lover  right  of  the  form  are  given  the  mean  number  of  hours  of  occurrence  for  six  ranges  of 
dry-bulb,  vet-bulb,  and  dev-polnt  temperatures,  and  total  number  of  hours  possible  in  the  period 
represented.  Mean  number  of  hours  is  shovn  to  tenths  and  indicates  mean  number  of  hours  per  year  in 
the  annual  summary,  or  mean  number  of  hours  per  month  in  the  tabulations  by  month. 

NOTE:  Wet-bulb  temperature  usually  vas  not  reported  prior  to  191*6.  Relative  humidity  usually  vas  not 
reported  prior  to  19l*9,  hor  subsequent  to  June  1958;  and  vas  computed  by  machine  methods  for 
observations  recorded  during  these  periods.  All  values  of  dev-polnt  temperature  and  relative 
humidity  are  vith  respect  to  vater,  unless  otherwise  Indicated. 

It-.  Means  and  standard  deviations  -  These  tabulations  are  derived  from  hourly  observations  and  present  the 
mean,  standard  deviation,  and  total  number  of  observations  for  the  eight  standard  3-hour  groups,  by  month 
and  annual  and  again  at  the  bottom  for  all  hours  combined.  Records  for  all  years  available  are  combined. 
Tables  are  prepared  for  the  following: 

a.  Dry-bulb  temperature 

b.  Wet-bulb  temperature 

c .  Dew-point  temperature 

5.  Cumulative  percentage  frequency  of  occurrence  of  relative  humidity  -  This  summary  is  derived  from  hourly 
observations  and  presents  the  cumulative  percentage  frequency  of  occurrence  of  relative  humidity  by  in¬ 
crements  of  lO^t  classes,  plus  the  mean  relative  humidity  and  total  number  of  observations  in  two  tables. 

a.  Table  1  is  prepared  by  month  and  annual,  all  years  combined,  with  month  being  the  vertical  argument. 

b.  Table  2  is  prepared  by  month  by  standard  3-h°ur  groups,  with  the  hour  groups  being  the  vertical 
argument  and  a  separate  page  for  each  month.  All  years  are  also  combined  for  this  summary. 
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15-17 

S  D 
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6.044 

5.542 
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4C.0 

29.0 

50.8 

18-20 

S  D 
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7.491 
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645. 
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6669 
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22.  a 
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S  D 
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station  station  NAME  vears 


MRS  1ST. 

JAN. 

FEB 

MAR. 

APR 

MAY 

JUN. 

JUl. 

AUG. 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

MEAN 

15.9 

17.2 

24.7 

39.2 

47.9 

56.8 

65.3 

67.0 

57.4 

43.4 

29.8 

22. C 

43.1 

00-02 

S  D 

11.11411.995 

9.576 

5.176 

6.872 

4.427 

5.921 

5.144 

5.868 

6.549 

9.9C9 

8.936 

19.2C7 

TOTAL  obs 

119 

13T 

174 

119 

2C8 

254 

206 

182 

131 

167 

148 

139 

1984 

MEAN 

15.7 

16.1 

24.6 

37.3 

46.9 

55.7 

64.6 

66.1 

55.8 

42.5 

29.1 

21.9 

41.8 

C3-C5 

S  D 

1C.  88711. 660 

8.987 

5.680 

6.499 

4.640 

5.937 

5.395 

6.637 

7.07110.737 

9.83C 

19.CC4 

TOTAl  OBS 

13C 

149 

177 

133. 

_22-6. 

254 

206 

183 

143 

181 

170 

150 

21C2 

MEAN 

8.1 

13.8 

25.3 

37.1 

47.2 

57.0 

67.0 

67.5 

55.9 

42.2 

30.6 

17.7 

39.4 

06-08 

S  D 

13.09811.363 

8.308 

8.231 

6.644 

5.666 

5.114 

4.891 

6.666 

7.98610.22712.075 

21.166 

TOTAl  OBS 

1262 

1182 

1293 

13201 

1467 

1425 

1262 

1247 

1242 

1310 

1329 

1275 

1561<| 

MEAN 

11.1 

18.  C 

28.8 

4C.9 

51.3 

60.3 

69.3 

69.9 

58.6 

45.5 

33.0 

20.1 

42.6 

01-11 

S  D. 

12.37110.626 

8. 104 

7.981 

6.708 

5.623 

5.15? 

4.723 

6.389 

7.47910.00011.156 

20.643 

TOTAL  OBS 

1262 

1182 

1293 

1320. 

1470 

1425 

1281 

1248 

1239 

1314 

1329 

1275 

15638 

MEAN 

17.8 

24.3 

32.5 

44. C 

53.6 

62.3 

71.1 

71.7 

61.3 

49.4 

36.7 

24.9 

46.1 

12-14 

S  0 

1C. 487 

9.329 

9.372 

9.051 

8.315 

6.314 

5.242 

4.878 

6.437 

7.7C6 

9.997 

9.699 

19.510 

TOTAL  OBS 

126JC: 

1182 

1292 

1317 

1471 

1423 

1278 

2244 

1236 

1314 

1331 

1275. 

15628 

MEAN 

19.4 

25.7 

33.6 

44.4 

53.5 

62.5 

71.2 

71.9 

61.5 

49.9 

37.1 

25.3 

46.6 

15-17 

S  D 

10.146 

9.8121C.105 

9.837 

9.219 

6.797 

5.488 

5.026 

6.957 

7.9651C.3591C.008 

19.323 

TOTAL  OBS 

1261 

1182 

1292 

1313 

1472 

1424 

1278 

1248 

1240 

1314 

1332 

1275 

15631 

MEAN 

17.4 

23.6 

32.0 

43.7 

52.1 

61.1 

69.9  ' 

70.8 

60.6 

48.3 

35.3 

23.2 

45.6 

18-20 

S  D 

10. 63710. 4991C. 098 

9.270 

8.811 

6.454 

5.645 

5.070 

6.709 

7.280 

9.524 

9.838 

19.512 

TOTAL  OBS 

5C8 

484 

544 

516 

627 

645 

594 

538 

513 

573 

597 

531 

6670 

MEAN 

16.2 

19.9 

26.6 

41.9 

48.9 

58.1 

66.4 

66.1 

57.8 

45.0 

30.4 

22.1 

44.4 

21-23 

S  D 

10.91311.39810.688 

5.640 

7.486 

4.563 

5.913 

5.022 

5.621 

6.384 

9.96Q 

8.132 

19.149 

TOTAL  OBS 

119 

135 

170. 

117 

201 

253 

,204 

183 

132 

165 

150 

138. 

1973 

MEAN 

14.5 

20.5 

29.8 

41.6 

51.2 

60.2 

69.2 

70.0 

59.3 

46.6 

34.1 

22.1 

43.8 

5  D 

12.29811.389 

9.758 

9.146 

8.229 

6.432 

5.714 

5.266 

6.948 

8.22610.46010.988 

20.261 

TOTAL  OBS 

_ 1921 

5633 

6235 

6155 

7148 

7103 

6309 

6078 

5876 

6338 

6316 

6058. 

75240 

USAF  ETAC 


0-89-S  (OL  \) 


DATA  PROCESSING  DIVISION 
ETAC,  US AF 

ASHEVILLE,  N.C.  28801 


RELATIVE  HUMIDITY 


ALL 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


43220  KWANCAF  RI  KCREA/ROK  AFS  K-6 

STAf'ON  station  name 


51-67 


MONTH 

HOURS 

1ST 

10% 

20% 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF 

30%  40% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 

50%  60%  70% 

80% 

MEAN 

RELATIVE 

90%  HUMIDITY 

total 

NO  Of 

OBS 

JAN 

ALL 

100. c 

99. 9 

99.5 

97.1 

90.9 

79.2 

62.0 

36.4 

10.8 

73.1 

5921 

FEB 

100. 0 

100. 0 

99.7 

98.0 

91.7 

79.5 

60.9 

37.3 

9.7 

73.2 

5633 

MAR 

100.  c 

10C.0 

98.1 

93.1 

85.6 

71.1 

52.8 

31.2 

10. 3 

69.7 

6235 

APR 

1CC.0 

99. T 

96.9 

90.2 

79.0 

64.2 

5C.2 

29.8 

11.6 

67.8 

6155 

HAY 

100.0 

99.9 

95.3 

83.9 

72.2 

58.1 

45.0 

26.8 

9.7 

64.7 

7148 

JUN 

100.0 

100.0 

99.6 

96.1 

87.4 

74.1 

58.3 

38.5 

14.5 

72.5 

71C3 

JUL 

100.  c 

1CC.0 

1C0.0 

99.7 

96.7 

89.0 

73.1 

53.9 

27.3 

79.9 

6309 

j 

AUG 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

97.3 

87. 6 

71.0 

51.3 

25.0 

79.1 

6077 

SEP 

1C0.0 

10C.O 

10C.0 

98.9 

93.2 

81.9 

66.4 

49.6 

27.0 

77.5 

5876 

OCT 

1C0.0 

100. 0 

99.4 

94.8 

89.2 

74.6 

58.5 

41.6 

23.7 

74.4 

6338 

NOV 

100. c 

100.0 

99.3 

96.2 

90.4 

79.7 

62.6 

43.0 

21.3 

75.0 

4386 

OEC 

100.0 

100.0 

44.5 

47.8 

92.2 

81.1 

62.7 

36.7 

12.5 

73.7 

6058 

TOT AIS 

100.0 

100.3 

98.9 

43.5 

88.9 

76.5 

60.0 

39.5 

16.9 

73.2 

75239 

USAF  ETAC 


0*87-5  (01  I 


r 


2 

i — ' 


CATA  PROCESSING  DIVISION 
ETAC.  US AF 

ASHEVILLE.  N.C.  28801 


RELATIVE  HUMIDITY 


i 

$ 

? 

I 


43220 


KMANCAE  R1  KCREA/RCK  AFS  K-6 


52,54-55,57-67 


JAN 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
i FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


1 

percentage 

FREQUENCY  OF 

REIATIVE  HUMIDITY  GREATER 

THAN 

MEAN 

TO’Al 

MONTH 

NO  0‘ 

10°r 

20°  C. 

30°o 

40°o 

50  °o 

60=o 

70°  o 

80° . 

90=' 

HUMIDITY 

OBS 

JAN  0C-02 

100.  C 

100. c 

1C0.C 

97.5 

91.6 

81.5 

71.4 

49.6 

23.5 

77.3 

119 

03-05 

100.0 

1C0.C 

1CC.0 

100.0 

100.0 

92.3 

78.5 

59.2 

26.9 

81.4 

130 

06-08 

100.  c 

10C.0 

99.8 

99.3 

97.9 

94.9 

85.2 

58.6 

18.1 

80.9 

1262 

09-11 

100.  c 

100.0 

99.8 

99.0 

96.0 

88.0 

70.8 

40.8 

11.0 

76.0 

1262 

12-14 

99.9 

99.8 

99.2 

95.9 

86.9 

69.4 

46.5 

22.1 

7.C 

68.1 

1260 

15-17 

1C0.C 

99.9 

98.8 

94.5 

83.9 

65.4 

46.3 

22.9 

5.9 

67.4 

1261! 

r 

18-20 

100.0 

100.0 

99.4 

96.7 

87.0 

74.2 

55.1 

30.5 

6.3 

70.5 

508 

i  21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

93.3 

86.6 

74.8 

55.5 

33.6 

14.3 

71.4 

119 

I 


L 


r  o  t  a  i  s  100.0  90.9  99.5  97.1  90.9  79.2  62.0  36.6  10.8  73.1  5921 


r 


USAF  ETAC 


0  87  5  OL  I 


DATA  PROCESSING  DIVISION 
ETAC*  USAF 

ASHEVILLE.  N.C.  208C1 


RELATIVE  HUMIDITY 


43220  KWANDAE  RI  KOREA/ROK  AFS  K-6  52,54-55,57-67  FEE 

CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


pF3v.r  |TAGE 

FREOjEnC*  Of 

REi4'r!/E  Hjv 

ORE  a 

T£R  THAN 

v.Eas 

rC'Ai 

WON?- 

RtvAT 

10°: 

20  s* 

30-' 

4  0CC 

50°  r 

6C ' : 

70=c 

80®  s 

90  5  8 

J  V'iO'f '« 

095 

FEB 

00-02 

1C0.C 

10C.0 

100. 0 

97.8 

95.6 

92.0 

73.7 

42.3 

8.0 

76.3 

137 

C3-05 

100.0 

10C.0 

100.  c 

99.3 

98.0 

95.3 

86.6 

54.4 

10.1 

79.8 

149 

C6-C8 

100.0 

10C.C 

100.0 

100.0 

99.5 

96.4 

85.8 

62.4 

18.6 

81.8 

1182 

09- II 

100.  c 

100.0 

100.0 

99.8 

97.2 

88.8 

70.6 

41.4 

9.3 

76.1 

1182 

12-14 

1C0.0 

10C.0 

99.7 

97.7 

88.0 

69.2 

43.5 

23.5 

5.8 

68.3 

1182 

15-17 

100. 0 

100.  c 

99.5 

94.8 

82.7 

62.8 

41.5 

22.4 

5.8 

66.6 

1182 

18-20 

100.  V 

■noo.o 

98.8 

96.7 

86.8 

73.1 

53.1 

29.8 

8.1 

70.2 

484 

21-23 

100.  c 

100.0 

100.0 

97.8 

91.9 

77.8 

65.2 

36.3 

9.6 

74.3 

135 

totals  100.0  1CO.O  90.7  9«.0  91.7  79.5  60.9  37.3  9.7  73.2  5633 


CA7A  PROCESSING  OIVISICK 
ETAl.  usaf 

ASHEVILLE,  N.C.  28801 


•  ■  • 


RELATIVE  HUMIDITY 


43220 

STA’ON 


KWANCAE  HI  KCREA/RCK  AES  K-6 


52 1 54-55 1 57-67 


MAft 


STATION.  NidVj 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


MONTH 

HOURS 

■IS.V 

1 0°o 

20°'o 

percentage 

30*0 

FREQUENCY  OF 

40  3  o 

RELATIVE  h- 

S0°o 

MiDiTv  ORE  A  ’ 

60 

h  THAN 

/0'-“ 

80-  , 

90-- 

VE  AN 

hu  vipi’  * 

total 

NO  OF 

OBS 

PAR 

00-C2 

100.0 

10C.0 

99.4 

97.7 

68.5 

79.9 

47.1 

21.3 

1.7 

69.0 

174 

03-C5 

1C0.0 

100. c 

100.  c 

100.0 

97.2 

88.7 

71.8 

36.7 

5.1 

75.9 

177 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

96.8 

87.9 

69.4 

25.7 

83.3 

1293 

09-11 

100.0 

100.3 

99.9 

98.2 

94.5 

82.0 

61.0 

31.3 

8.7 

73.0 

1293 

12-14 

1C0.0 

100.0 

97.4 

88.9 

74.8 

55.  J 

33.9 

15.7 

5.5 

62.7 

1292 

15-17 

100.  c 

99.8 

95.1 

85.8 

74.1 

52.0 

32.7 

15.6 

5.8 

61.5 

1292 

18-20 

100.0 

10Q.0 

96.1 

89.2 

80.9 

62.3 

41.0 

17.6 

6.3 

64.8 

544 

21-23 

100.0 

100.0 

99.4 

88.8 

79.4 

62.4 

41.8 

22.4 

2.4 

65.0 

170 

roiAis 

100. 0 

100.0 

98.1 

93.1 

85.8 

71.1 

52.8 

31.2 

10.3 

69.7 

6235 

USAF  ETAC 


FORM 
JUl  64 


0-87-5  (OL  1) 


r 


DAT*  PROCESSING  OIVISICN 

ETAC*  USAF  RELATIVE  HUMIDITY 

ASHEVILLE,  N.C.  28801 


43220  KUANCAE  RI  KCREA/RCK  APS  K-6  52,54-67  APR 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


MONTH 

HOURS 

1ST 

10e* 

20',c 

Pf&.'lFNTA.SE 

30c  : 

‘Rf-OUNL  •  Of 

40‘- 

R£.A',,f  - 

i>'  ■ 

k. 

V 

Vf  AS 

V  'r'  • 

’  Z  '  A . 

OPS 

APR 

00-02 

100.  c 

100. c 

100.  c 

10G.0 

96.6 

89.1 

78.2 

45.4 

7.6 

77.5 

119 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

93.2 

85.0 

55.6 

13.5 

80.2 

133 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.7 

97.7 

91.1 

*5.7 

26.4 

83.7 

1320 

09-11 

100.0 

99.8 

99.5 

97.7 

89.8 

74.8 

52.0 

24.5 

9.2 

70.3 

1320 

12-14 

99.9 

99.5 

96.0 

84.4 

*7.0 

4*  .  1 

30.3 

14.5 

*.l 

60.0 

1317 

15-17 

100.0 

99.5 

91.5 

78.1 

58.8 

38.5 

28.0 

15.0 

*.4 

57.3 

1313 

ie-2c 

1C0.C 

99.8 

96.1 

84.9 

**.9 

47.1 

30.4 

17.2 

7.9 

60.5 

51* 

21-23 

100.0 

100.0 

100.  c 

99.1 

94.9 

77.8 

*1.5 

SC  .8 

*.S 

72.1 

117 

to'ais  100.0  09.7  98.9  90.2  79.0  *4.2  90.2  29.8  11. «  *7.8  *159 


2 


DATA  PROCESSING  DIVISION 
ETACt  USAF 

ASHEVILLE,  N.C.  2880 


RELATIVE  HUMIDITY 


43220 


KWANCAE  R I  KCREA/ROK  AES  K-b 

statiCn  san*£ 


52-67 


HAY 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
-.FROM  HOURLY  OBSERVATIONS' 


MONTH 

HOURS 

LST 

10*o 

20°o 

PERCENTAGE 

30°o 

FREQUENCY  OF 

40°o 

REIATIVE  HUMIDITY  GREATER 

50°=  60° o 

THAN 

70°e 

80co 

9C°e 

MEAN 

RELATIVE 

HUMIDITY 

TOTAl 

NO 

OBS 

HAY 

00-G2 

1CC.0 

10C.O 

100. c 

99.5 

97.1 

91.3 

81.3 

47.1 

16.8 

78.7 

208 

03-C5 

100. 0 

10C.0 

10C.0 

10C.C 

100.0 

98.7 

93.4 

63.3 

23.9 

83.3 

226 

C6-C8 

100.  c 

100.  c 

100.0 

99.9 

99.3 

97.6 

91.4 

61.1 

22.7 

.82.9 

1467 

09-u 

100. 0 

100.  c 

99.4 

96.  0 

87.3 

67.8 

41.8 

20.1 

6.4 

67.5 

1470 

12-14 

100.0 

90.9 

94.4 

74.2 

55.1 

33.5 

21.9 

11.8 

4.1 

55.1 

1471 

15-17 

100.0 

99.8 

86.9 

64.5 

45.0 

30.1 

21.1 

12.0 

3.9 

51.8 

1472 

1 

18-20 

1C0.C 

99.8 

91.5 

71.8 

53.3 

35.9 

23.9 

13.2 

5.1 

55.1 

627 

| 

21-23 

100.0 

100.0 

98.6 

94.7 

88.9 

72.0 

47.3 

25.1 

12.1 

69.3 

207 

! 

1 


TOTALS 

100*0 

99.9  95.3  83.9 

72.21 

58.1  45.0  26.8 

9.7 

66.7  7148 

USAf  ETAC 


FORM 

IUI  M 


0  87  5  (OL  1) 


DATA  PROCESSING  DIVISION 
ETAC,  USAF 

ASHEVILLE.  N.C.  2880L 


RELATIVE  HUMIDITY 


43220 


KWANCAE  R I  KOREA/RCK  APS  K-6 

SUTION  ^AViE 


52-67 


JON 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


^  HOURS 

month  lST 

•  0% 

20% 

PERCENTAGE 

30% 

FREQUENCY  OF 

40% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER 

50%  60% 

THAN 

70% 

80% 

90% 

MEAN 

RELATIVE 

HUMIDITY 

TOTAL 

NO  OF 

OBS 

JON  00-02 

100.0 

ioo.o 

1C0.0 

10C.0 

100.0 

99.2 

97.2 

79.9 

37.0 

87.1 

254 

03-05 

100.0 

1CC.0 

100.0 

10C.C 

100.0 

99.2 

98.8 

66*6 

47.6 

88.9 

254 

06-08 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

97.6 

81.5 

31.2 

86.9 

1425| 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

97.3 

85.6 

62.2 

31.7 

8.3 

74.0 

1425  j 

12-14 

100.0 

10C.O 

99.6 

94.7 

78.8 

53.5 

30.9 

14.5 

5.7 

63.2 

1423 

15-17 

100.0 

100.0 

98.0 

89.4 

69.8 

48.7 

30.0 

14.8 

5.3 

61.3 

1424 

18-2C 

100.0 

100.0 

99.4 

93.2 

80.6 

64.0 

42.3 

21.4 

6.4 

66.3 

649 

21-23 

100. 0 

10C.0 

100.0 

100.0 

99.2 

98.4 

89.3 

56.1 

21.7 

82.1 

253 

totals 

100.0 

100.0 

99.6 

96.1 

87.4 

74.1 

58.3 

38.9 

14.9 

72.9 

7103} 

USAF  ETAC 


>0*M 


0-87-5  (Ol  1 ) 


DATA  PROCESSING  DIVISION 

ETAC,  USAF  RELATIVE  HUMIDITY 

ASHEVILLE,  N.C.  26801 


4322C  KHANCAE  RI  KCRfcA/ROK  AES  K-6  52-54,56-65,67  JUL 

f  a*cs  nave  per  cr 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
.FROM  HOURLY  OBSERVATIONS' 


i*>  •  •  ♦  >  •  ♦ 


_  HOURS 

MONTH  ^  ^  T 

10se 

20°c 

PERCENTAGE 

30  °c 

FREQUENCY  OF 

40°o 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER 

50°o  60°o 

!  THAN 

70°o 

80°c 

90  c; 

VE  AN 

RElATlVf 

HuMior'- 

TC’  A. 

NO  OF 

OSS 

JUL  00-02 

100.  C 

100. 0 

1CC.0 

100. 0 

100. c 

100.0 

98.5 

86.9 

58.7 

9C.4 

2C6 

C3-C5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

91.3 

68.  C 

92.1 

206 

06-08 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.6 

94.8 

49.4 

90.9 

1262 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

97.4 

83.9 

53. C 

22.1 

81.5 

1281 

12-14 

100.0 

100.0 

IOC  .0 

99.7 

95.3 

80. S 

52.5 

31.3 

14.1 

73.1 

1278 

15-17 

100.0 

100.0 

100.0 

98.8 

90.3 

74.3 

48.8 

28.7 

13.8 

71.3 

1278 

18-2C 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

96.0 

85.5 

64.5 

38.9 

18.2 

76.2 

594 

21-23 

1C0.0 

100.  c 

100.0 

100.0 

100.0 

99.0 

94.1 

78.4 

44.1 

87.3 

204 

TOTALS 

1 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

96.7 

89.0 

73.1 

53.9 

27.3 

79.9 

6309 

USAF  ETAC 


FOR» 
JUl  64 


0-87-5  (OL  1 


CAT  A  PROCESSING  DIVISION 

ETAC,  US AF  RELATIVE  HUMIDITY 

ASHEVILLE.  N.C.  28801 


43220  KUANCAE  RI  KCREA/RGK  AES  K-6  52-54,56-66  AUG 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS- 


CfR-.-fNTAGt 

:»EGgE^u’  Cf 

pEia:,.£ 

. ‘‘A'D'1  *  GRATER  Than 

•O-A 

1  *  ' 

•  r. 

20  ■■ 

403- 

50" 

60''.: 

70°  - 

80  •  = 

00’- 

hj  w: 

DBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  c 

100.  j 

100.0 

96.2 

57.1 

91.5 

182 

03-05 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

66.7 

92.9 

183 

06-08 

100. 0 

100. 0 

10C.0 

100.0 

99.8 

99.8 

99.1 

93.9 

57.0 

91.3 

1247 

09- 11 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

97.1 

82.8 

52.0 

16.3 

80.6 

1248 

12-14 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

95.4 

76.9 

49.0 

24.2 

8.0 

71.0 

1249 

15-17 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

92.9 

72.1 

44.6 

22.2 

9.3 

69.9 

1248 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

96.8 

85.3 

61.3 

37.8 

15.3 

75.4 

537 

21-23 

100.0 

1CC.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.9 

86.9 

42.6 

88.6 

183 

i 


'ONUS  100. 0  100. 0  10C.O  100.0  97.3  87.6  71.0  31.3  25.0  79.1  6077 


USAF  ETAC 


JUl  64 


0-87  5  (Oil) 


1 

2 


CAT*  PROCESSING  OIVISICN 
ETAC,  USAF 

ASHEVILLE,  N.C.  28801 


RELATIVE  HUMIDITY 


43220 


KWANCAE  R I  KCREA/RCK  APS  K-C 


51-54,56-66 


SEP 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
. FROM  HOURLY  OBSERVATIONS' 


month 

HOURS 

1ST 

!0ce 

20°  c 

PERCENTAGE 

30°o 

FREQUENCY  OF 

40°c 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 

50°o  60° o  70°o 

80°2 

90°- 

VitAN 

RELATIVE 

hij  V,IDiTv 

TOTAk 

NO  OF 

OBS 

SEP 

C0-C2 

100.  C 

10C.C 

1C0.C 

100. 0 

1G0.C 

100. c 

lao.o 

99.2 

80.9 

94.5 

131 

i 

03-05 

100.0 

100. c 

1CQ.C 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.3 

83.2 

95.5 

143 

06-C8 

100.  c 

100.  c 

100.0 

1CO.O 

100.0 

99.8 

99.8 

96.5 

67.1 

92.5 

1242 

> 

09-11 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

99.4 

95.2 

82.4 

57.6 

19.1 

81.2 

1239 

i 

12-14 

lOG.e 

lac.o 

99.9 

98.6 

89.1 

68.9 

41.3 

18.2 

7.3 

68.0 

1236 

15-17 

100.  c 

100.0 

99.9 

96.5 

82.5 

58.8 

35.6 

17.5 

6.7 

65.2 

1240 

a 

18-20 

100.  c 

100.0 

100.0 

98.6 

92.8 

79.1 

55.8 

32.4 

9.4 

72.2 

513 

21-23 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

92.4 

53.0 

90.2 

132 

J 

TOTALS 

100.0 

100.0 

100. c 

98.9 

93.2 

81.9 

66.4 

49.6 

27.0 

77.5 

5876 

USAF  ETAC 


0  87  5  lOl  1 1 


DATA  PROCESSING  DIVISION 

ETAC.  USAF  RELATIVE  HUMIDITY 

ASHEVILLE.  N.C.  286C1 

4322C  KNANCAE  RI  KCREA/ROK  AES  K-6  51-54, 56-66  CCT 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


..  .  c  v 

2C  - 

percentage 

30 ? 

FREQUENCY  OF 

40°  - 

RELATIVE  H'. 

50 ’c 

;vuD»"Y  GREATER  THAN 

6Ccr  70°- 

8<v 

O''  - 

'-'-cT 

00-02 

10C.C 

1C0.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

95.8 

78.4 

94.5 

167 

03-05 

100.0 

1C0.C 

100.0 

100.0 

100.  c 

IOC.O 

99.4 

97.2 

82.9 

95.6 

181 

06-08 

1C0.C 

ICO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

96.1 

88.8 

61.5 

90.7 

1310 

09-11 

1C0.G 

100.  C- 

-MO.C 

99.8 

97.9 

90.2 

72.8 

45.8 

15.3 

77.9 

1314 

12-14 

100.0 

ICC.  u 

99.2 

94.7 

78.4 

54.1 

26.7 

9.5 

2.3 

62.0 

1314 

15-17 

100.0 

100. c 

98.3 

90.8 

74.9 

50.8 

23.1 

9.7 

2.7 

6C.6 

1314 

18-20 

100.0 

100.0 

99.7 

97.9 

92.0 

83.1 

57.4 

25.7 

9.4 

72.1 

573 

21-23 

ICO.  c 

10C.0 

10C.C 

100.  c 

100.0 

10'’. 0 

96.4 

82.4 

56.4 

89.6 

165 

’otais  100.0  100.0  99.4  96. S  89.2  76.6  58.5  41.6  23.7  74.4  6338 
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4322C  KWANCAE  RI  KCRtA/RGK  AFS  K-6  51-54*56-66  NCV 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS' 


V.QNTh 

MO. Hi- 

1  i.  ’ 

;flw. 

20°  r 

PERCENTAGE 

30°c 

FREQUENCY  OF 

40°c 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER 

50- 0  60 °e 

THAN 

70°o 

805c 

90": 

MEAN 

RELATIVE 

HUMIDITY 

•CTal 

NC  OF 

OBS 

NCV 

CC-C2 

100. C 

ICG  *0 

10C.C 

100.  0 

98.6 

95.3 

92.6 

73.0 

39.2 

86.1 

148 

03-05 

100.0 

ICC  «0 

100. c 

100.0 

99.4 

96.5 

91.2 

81.8 

46.5 

87.7 

170 

06-08 

1C0.C 

100.0 

100.0 

99.8 

99.6 

98.6 

96.6 

86.1 

50.0 

88.7 

1329 

C9-11 

100.0 

10C.0 

99.8 

99. A 

96.6 

89.9 

74.8 

50.4 

20.4 

78.8 

1329 

12-16 

100.0 

100.0 

98.9 

92.6 

81.9 

63.8 

38.6 

13.6 

5.9 

65.4 

1331 

15-17 

100.  c 

100.0 

97.9 

90.8 

79.9 

60. 2 

34.7 

14.5 

6.5 

64.1 

1332 

18-2C 

100. c 

100. c 

99.6 

98.3 

96.1 

82.1 

59.8 

32.5 

12.7 

73.5 

597 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

98.7 

97.3 

92.0 

82.0 

58.0 

30.0 

81.7 

150 1 

100.3  100. O  99.3  96.2  90.6  79.7  62.6  43.0  21.3  73.0  6386 
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43220  KWANDAE  RI  KOREA/RCK  APS  K-6  51,53-54,56-66  CEC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE 
FROM  HOJRLY  OBSERVATIONS 


MOnTh* 

HOURS 

1ST 

10°, 

?0J- 

PfRCfMTi-.iF 

30s' 

CREQ-.?  V.  •  Oi 

40- 

5iv- 

0 

9 

OEC 

00-02 

1C0.C 

10C.C 

10C.0 

10C.0 

99.3 

92.1 

84.2 

64.0 

28.8 

82.3 

139 

C3-C5 

100.0 

IOC.V 

1CO.O 

99.3 

98.0 

94.7 

89.3 

74.0 

34.7 

84.1 

15C 

06-08 

1C0.0 

100.0 

99.9 

99.7 

99.0 

95.5 

86.4 

63.9 

26.4 

82.5 

1275 

09-11 

100. 0 

99.9 

99.6 

98.7 

96.8 

90.7 

73.0 

42.3 

12.9 

76.9 

1275 

12-14 

100. 0 

10C.O 

99.5 

96.8 

86.6 

69.0 

42.6 

18.2 

4.0 

67.1 

1275 

15-17 

100.0 

100.0 

99.1 

95.1 

84.5 

66.3 

43.8 

17.0 

3.9 

66.5 

1275 

18-20 

100.0 

100.0 

99.4 

98.7 

92.3 

79.8 

58.6 

29.9 

6*6 

71.9 

531 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

97.8 

97.8 

89.1 

75.4 

46.4 

18.1 

77.9 

138 

TOTALS 

100.0  100.0 

99.5 

97.8 

92.2 

81.1 

62.7 

36.7 

12.5 

73.7  6058 

Jf 
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DATA  PROCESSING  DIVISION 
ETAC/USAF 

AIR  WEATHER  SERVICE  (MAC) 
ASHEVILLE,  NORTH  CAROLINA 


PART  F  PRESSURE  SUMMARY 

Presented  in  this  part  are  two  tables  giving  the  means,  standard  deviations,  and  total  number  of  observations 
of  station  pressure  and  sea-level  pressure  by  month  and  annual  for  the  local  hourly  observations  corresponding 
to  the  eight  3'hourly  synoptic  times  GOT.  The  same  computations  are  also  provided  at  the  bottom  of  the  page 
for  all  hours  combined.  All  years  of  data  available  are  combined  in  both  of  these  tables,  although  the  overall 
period  is  limited  to  January  19(16  through  December  1963  because  cf  changes  in  reporting  practices  before  and 
after  those  dates. 

1.  Station  pressure  in  inches  of  mercury. 

2.  Sea- level  pressure  in  millibars. 

Provided  below  is  a  scale  to  convert  station  pressure  values  in  Inches  of  mercury  or  millibars  to  pressure 
altitude  in  1000 's  of  feet.  This  scale  is  an  enlarged  model  of  the  pressure  altitude  scale  in  the  Smithsonian 
Meteorological  Tables. 


PRESSURE  ALTITUDE  11000'S  F  II 


II  10  9  I  7  6  5  4  3  l  I  0  -I 


BAROMETRIC  PRESSURE 


PRESSURE  ALTITUDE  (10  0  0*  S  FT.) 


P  -  1 


DATA  PROCESSING  OIVISIGN 
ETAC,  USAF 

ASHEVILLE,  N.  C.  26601 

SEA  LEVEL 

43220  KWANDAE  RI  KOREA/RCK  AES  K-6 

STATION  STATION  NAME 


MEANS  AND  STANDARD  DEVIATIONS 


PRESSURE  IN  MBS  FRCP  HOURLY  OBSERVATIONS 
51-54,61-67 

YEARS 


JAN. 


FEB 


MAR. 


APR 


MAY 


JUN. 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


:3 


06 


09 


12 


15 


18 


21 


mean  1C22.81024.61021.51017.41013.710C9.81010.11014.21018.51021.21C24.61026.3 
so  3.94C  4.888  6.393  5.303  5.086  4.661  4.177  4.615  5.621  4.700  4.993  5.312 
otaiobs  45  5a  39  ?a  6&  70  60  69  55  99  *8 

MEAN  102 3.  C 1024. 91C 2 1. 610 17. 510 13. 5100 9. 31009. 610 13. 71C 18.4102 1.510 24. 7 1026. 3 
SD  4.352  4.934  6.465  5.704  5.334  4.804  4.353  4. 401  5.416  4.886  4.944  5.359 
otai  °bs  47  46  6Q  40  75  87  69  61  70  56  43  47 

mean  10  22. 71023. 91019. 71018. 21C13. 61009. 81008. 210 1C. 010 15. 61021. 21023. 21023. 9 
SD  6.152  5.536  6.575  5.817  5.131  4.475  4.536  5.088  5.645  5.457  5.860  5.352 

o,al  °bs  247  226  248  239  308  30Q  ,256  247  261  258  249  248 

wan  1022.51025.71021.61018.91013.81010.51009.71012.01017.21022.41025.11024.7 
SB  5.786  5.791  5.954  5.403  5.233  4.495  4.406  4.647  5.764  5.016  5.560  5.270 
°taiobs_  154  142  155  149  166  160  180  155  171  168  159  155 


wan  1022. 21025. 01020. 81018. 11012. 71009. 71009. 2101 1.510 16. 4102 1.41024. 61024.1 
SD  5.764  5.743  5.793  5.210  5.039  4.356  4.269  4.536  5.570  4.795  5.664  5.206 
total  obs  154  142  155  149  166  18Q _ 119 _ 155  171  167  161  155. 

mean  102C.  21022. 9108. 81016. 31011.1100  8.61008.31010.41014. 91019. 51022. 81022. 3 
SD  5.608  5.430  5.627  4.988  4.887  4.318  4.220  4.799  5.433  4.477  5.436  5.078 
total  OBS  155 _ 142 _ 155 _ 168 _ 166  18Q  179  155 _ 171  166  161  155 

wan  ' 102 1.41022. 21017. 51015. 71010.61007. 51006. 91008. 51013.¥i019. 11022. 01022. 7 
sc  5.897  5.316  6.084  5.536  4.799  4.298  4.59fll  5.234  5.331  4.904  5.566  5.064 
total  OBS  247.  226  248 _ 218 _ Jfli—  3fl£L  212) _ 247.  261  261  251  248 


1022.91024.01020 
3.671  4.904  6.11 
46  45 


.81009.8101 3.61018. 11020 .61024. 81026.0 

MaI  a  ■  4AB  K  An  «  A  fS  A  A  A  89  9  «  8  tni 


1012.1 

5.139  4.854|  4.229  5.369  5.991  4.064  4.911  5.593 

_ 16 _  86  69  67  7Q  54  44  48 

1022.01023.91019.71017.31012.51009.11008.51010.81015.91020.71023.51023.1 
5.726  5.377  6.274  5.545  5. 190  4.563  4.517  5.200  5.749  5.053  5.664  5.348 

1096  1014  1139 _ 1041  1395 _ 1319 _ 1213 _ 7141 _ 1244 _ 1189  1112  1104 


1017.7 

7.497 

643 

1C17.4 
7.735i 
70  ij 

1017. 2 
7.860 

3087 

1018.3 
7.757 

1954 

1017.1 
7.691 

1 9  54 

1016.0 

7.342 

1953 

1015.3 
7.82! 

3106 

1017. 2 
7.63C 

69J 

1016. 1 
7. 771 
—14143 
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catj  PM'ccssrc  civistr* 

et*c.  MEANS  AND  STANDARD  DEVIATIONS 

A*>  VILLF.  R.  C.  ZteCi 

STATION  PPLSSLV.,-  !’  [NCFfcS  FG  FRO  HOURLY  CFStRVAT  ICNS 


4»2  •:  K*A'-.C«t  Pi  KORf  A/iU’n  AFS  K-o  5;-6  7 

ST  AT. ON  STATION  NAME  "  YEARS 


HRS  |L  s  T  I  j  JAN  FEB _ MAR _ APR. _ MAY  JUN _ JU l _ AUG _ SEP _ OCT _ NQV _ DEC  ,  ANNUAL 

«E*N  ’  1.5 ’67  9. 5“3:f!.515?9.3ci2i29.?7729.  1  7  5,?  9 .  L  7b  29.  3  1  L20  .4  ’  52  9  .  5  3629. 5  F  72  9.  t  3  l  29.  V.  j 

so  .12.  .149  .1ST  .111  .147  .127  .117  .124  .IS-  .147  .Im7  .15  7  .212 

_ total  oes  4  /  _ 4  8  se  TO _ 7  3  _  Ff>  7.  cl  _ 47  7"  45  4  8  7'c 


mean  ?5.53229. 596  74. 5 1(29.3  39?4.2  7  12<J.  1 6279.  U  229. 29829 .45529. 54429 . 59.3  TP  .  b  3 1  29.4-1 

so  I  .137  .155  .162  .163  .133  .134  .124  .118  .143  .153  .145  .157  .-2- 

tqtal  obs- 4_g_  JU _ 0 4_ _ 75  67  ?9  6  1  6  £  71  4  4 _ _4  7_ _ He 


■  MEAN 

6  $  D 

TOTAL  OBS 

2  9. 6  3  129. 6  3  1,2  9. 55  9i2  9. 97829. 33  92  9. 26  32  9. 22629. 29529. 41  729. 59229. 65329. 653  29.4  7£ 

.2.4  .199  .218  .::5  .195  .U5  .1*3  .192'  .197  .157  .2.4  .111  .15: 

434  395  4.14  45<*  495  460.  41  V  415  435  4  59-  430  4  34,  V  '7i 

! 

MEAN 

r*  S.  D. 

TOTAL  OBS 

2  9. 64  92  9. 5  5  125. 57729. 49229. 36  72  Q. 26729. 23  62  9. 33  52  9. 43  2:29. 61  729. 67829. 676!;  29.49  1 
.235  .188  .213  .2,'J  .197  .181  .182  .192  .195  .165  .2-2  .  166  .-5t 

43s  ’95  434  453  496  4  6  Cl  433  416,  435  462  4.V'.  433i!  5..9E 

■ 

'  •  1  ,  I 

MEAN 

\2  S.  D. 

TOTAL  OBS 

2  9. 63929.  c’4|29. 55829. 46829.  3 3 929 .  ’452 9 . 2 2229 . 294129 .4 1  3j29 . 56C|29 . 6 54 29 .  c 1 3 
.211  .1*6(  -212  .199  .193  .179  .178  .192  .190  . 1 G 1  .19®  .168 

434:  395:  434  4  50  496:  48Gi  4331  416!  435!  46ll  431  4  34 

29.472 

6  >99 

;  1  j  !  ’ 

MEAN 

i  *>  S  0 

,  TOTAL  OBS 

39. 59229. 5F2 
.211  .167 

434:  395 

29. 5 v 3129.4 17129. 29  !29 .2 1 1,29. 195 
.213  .1941  .191  .177*  .176 

4  34i  4  5Cl  496l  4631  4  32 

29. 26  liZ9 .373 
.1911  .186 

4161  435 

29. 53  2|2  9. 60  429. 6  14 
.179  .199  ,i69 

460  431  434 

29.428 
.24  5 
3:97 

: 

i 

-  : -  - 

MEAN 

if  S  D. 

TOTAL  OBS 

39.596 

.227 

434 

29.574 
.  186 
395 

29.497 

.214 

434 

29.402 
.193 
4  50 

29.27329. 194129. 163 
.185  .173!  .177 

494|  480:  430 

29.250 

.191 

415 

29.366 

.183 

434 

29.530j29.6C8 

.174  .196 

462  431 

29.623 

.186 

434 

29.421 
•  t44 

3  29? 

MEAN 

i  S.  D. 

iTOTAl  OBS 

29.515 

.126 

47 

29.565 
.  149 
45 

29.465 

.148 

6-' 

29.362 
.  140 
39 

29.247 

.146 

74 

29.147 

.130 

86 

29.168 

.118 

68 

29.292 

.144 

61 

29.421 

.160 

68 

29.51 9|?  9. 590 
.141  .144 

701  45 

29.622 
.  162 
4e 

29.336 

.216 

711 

1 

|  MEAN 

1  $  n 

HOURS  3  W 

,  TOTAL  OBS 

79.615 
.20  7 

_ HU 

29.612 
.  188 
2111 

29.537 

.212 

2348 

29.448 

.  ’CO 

2368 

29.371 

.193 

2699 

29.229 

.178 

26591 

29 . 2r  9 
.176 
23451 

29.283 

.188 

2260 

29.4  2 
.189 
2377 

29.565129.637 
.181,  .199 

25151  2287 

29.645 

.188 

2312 

29.953 

.250 
_ 28593 

END 

DATE 
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